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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 


Elenco n. 48 delle revoche, in seguito a rinuncia, di rezistrazione di specialità medicinali nazioziali ed estere. 
(Semestre iuglio-dicembre 1964). 


È dal ao Numero, 
E n NA} ata Di lat 
8 SEESISBISÀ, MEDICINALI DITTA E SEDE n di 7 ° È e 
\ serie, cate;oria c confezioni registrazione | registrazione di du 
1 Novazide, 20 compresse x 25 mer. e a Alfa Farmaceutici, Bologna, via| 14- 1-1960 | 16315 N. 2928/R 
Cimbaue, 9/40 del 15-10-1364 
2| Novazide, 20 compresse da mgr 50. . . Id. 14- 7-1960 | 16515/1 id. 
3) Novazide, 30 capsule da mg. 50 IRE Id. 31-10-1960 | 16315/A id. 
4} Diphebyl Biosedra, 20 compresse A s Ist. Neot. ital. Biosedra già IT.| 17-12-1990 , 18212 id. 
MO Lab. Biosedra, Bolo- 
gna, via dele Fragole, 49 
5| Diphebyl Bioscedra, fiacone x gr. 1%0 granutato | Id. 17-12-1900 | 18212/A id. 
(categoria) 
6i Migyl, 20 compresse A Id. 23- 8-1958 | 9684/B id. 
7 Migyl, 5 fiale da 2 cc. î DS Id. 13- S-1958 | £684 id. 
8| Migyl, fiacone gocce da 20 cc. Id. 13- 8-1958 | 9681/B id. 
9| Panmedia, 25 capsule da gr. 0,39 + gr. 0,10 Biosedra, Bclogua 28-11-1962 , 19160 id. 
26- 4-1964 
10) Spirosoda, 1 compressa Id, 8- 9-19C0 | 11840 id. 
11) Cortistress già Biostress, 3 fiale da 1 cc. tipo pe-|Ghimas, Bolcgna, via del Fag-| 4- 5-1956 | 11115 id. 
diatrico giolo, 42 16- 3-1964 
12| Cortistress già Biostress, 3 frale da 2 cc. tipo a- Id. 4- 5-1956 | 11115/A id. 
dulti 16- 3-1964 
13) Ischialgon, 12 fiale x 2 cc. I.F.E., Brescia, via Genova, 3| 23- 8-1957 | 12849 id. 
14| Siero antidiflerico Berna, fiale da 5 ml. x 2.000/Ist, Sier. Vaccinogeno Svizze-| 19- 9-1953 | 7836 id. 
U.I.; fiale da 6 ml. x 3.000 ULI; fiale da 10 ml. ro di Berna, rappresentata in 
x 5.000 U.I.; fiale da 10 ml x 10.009 U.I.; fiale] Italia dalla ditta Istituto S'e- 
da 10 mi, x 20.000 ULI. roterapico Berna, Como, via 
Bellinzona, 33 
15| B 6 Lisa, 8 fiale x 1 cc. mgr. 25 Lisapharma, Erba (Como), via| 12- 5-1963 | 11147 id. 
Licinio, 11 
16] Carbacolo (per uso veterinario), 10 fiale x 2 cc. Id. 1- 6-1955 | 10041 id. 
17| C. Lisa (serie) compresse 40 da mgr. 100 Id. 7- 7-1055 7718/B id. 
18 Estrogen-Vister (per uso veterinario), fiacone a| Vister-Vismara, Casatenovo | 6-12-1958 | 14545 id. 
tappo perforabile da 10 cc. (Como) 
19 Lisagen, 40 compresse x mgr. 500 Lisapharma, Erba (Como), via| 18-10-1954 | 5386 id. 
Licinio, 11 
20| Urolisa (per uso veterinario), 20 compresse x 10 Id. 18- 3-1960 | 13604/A id. 
mg, (categoria) 
21) Urolisa (per uso veterinario), 16 compresse da Id. 18- 3-1960 | 13604/A-1 id. 
mgr. 50 (serie di categoria) 
22] Urolisa (per uso veterinario), 15 compresse x mg. Id. 18- 3-1960 | 13604/A-2 id. 
100 (serie di categoria) 
23 Actavis, scatola da 5 dosi = 5 fiale da 10 cc. Vister-Vismara Terapeutici, Cn-| 1- 9-1954 | 9236 id. 
satenovo Brianza (Como) 
24 Acth Vister (per uso veterinario), flacone liofiliz- Ia. 7- 4-1961 | 188974 id. 
zato + solvente da 100 cc. 
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ALT: 
È Numero Numero 
È SPECIALITÀ MEDICINALI Dina Rap sita di e data 
_ sene, categoria e confezioni registrazione | registrazione 13 o° 
25 Narivis, flaconeda 10 cc.; fiacone nebulizzatore da | Vister-Vismara Terapeutici, Ca-| 9- 3-1959 | 14859 N. 3928/R 
10 ce. satenovo Brianza (Como) del 15-10-1961 
£26| Testovis, 20 compresse da 5 mg... .... Id. 30- 6-1950 | 3559 id. 
18- 3-1961 
27| Xenalamina Vister (per uso veterinario), 50 com- Id. 27- 6-1961 | 19149 id. 
presse x mg. 250. i 
28) Antibronchitina Falorni, fiacone x gr. 175. . Falorni, Firenze, via G. Bechi| 8- 4-1953 | 7646 id. 
n.3 
29) Glutaven Fosforato, 4 fiaconcini di liofilizzato con Id. 25-10-1961 | 19225 id. 
annesse 4 fiale di solvente da 5 ml. 
30| Glutaven Fosforato, 60 compresse (categoria) . Id. 25-10-1961 | 19225/A id. 
31) Tibicone, 30 compresse da 0,025; 30 compresse da | Menarini, Firenze, via Sette] 30- 6-1950 3603 id. 
0,05 Santi, 3 
82| (cridina-Fatro (per uso veterinario), 5 candelette| Fatro, Forlì, via Cucchiari, 27] 29- 8-1959 | 15597/B id, 
{vatesoria) 
85) Metamerazina (per uso veterinario), tubo pomata Id. 16-10-1959 | 15954 ‘id. 
da gr. 50 
84] Melamerazina (per uso veterinario), tubo pomaia Id. 21-12-1959 | 15954 ‘id. 
da gr. 75 
35] Fosfovalile, 10 frale x 2 CC... . 0... + Emmebi ora Ecobi, Genova, via! 17- 1-1952 5854 id. 
F. Pozzo, 143 
3el Stilbestrina, 20 gr. di unguento . . ... +. Ecobi, Genova, via F. Pezzo, 1:| 3- 8-2957 12766/C id. 
37| Stilbestrina, flacone gocce x 15 cc. Id. 3- 8-1857 | 12766/B id. 
38) Stilbestrina, 190 compresse da mgr. 1. . . . Id. 3- 8-1957 | 12766/A id. 
ge) stilbestrina, 5 fiale x 1 cc. . Farmaceutici Ecobi (già Em-| 3- 8-1957 | 12766 id. 
mebi), via F. Pozzo, 14 
40) Colererico Isnardi, 6 fiale da 5 cc. (categoria) . Isnardi, Oneglia (Imperia) 3-10-1959 | 15823/A id. 
4]! Coleterico Isnardì, 20 compresse x gr. 0,25. Id. 3-10-1959 | 15823 id. 
4° Vitolio Isnardi, flacone da gr. 130 . Id. 17- 6-1952 | 6634 id. 
4:| Dodcvilina, 3 fiale x 1 cc. da 30 gamma . . Laboratorio Farmaceutico C.T.| 15- 3-1956 | 4770 id. 
Sanremo (Imperia), via Dan- 
te Alighieri, 51 
44| Dodevitina, 30 compresse da mgr. 20 (categoria) .| Lab. Farmac. C.T., Sanremo| 29. 91956 4770/B id. 
(Imperia) 
4i| Ficitina, 20 compresse da g. 0,10 (serie di catego- Id. 1- 7-1947 761/A-1 id. 
ria) 28- 4-1959 
46| iscaril Cozzolino, flacone da gr. 30... . Cozzolino, Napoli, via delle! 16- 1-1957 | 12020 id. 
Brecce, 145 
7| Nucleofosfarsina, 10 fiale x 2 cc. (categoria) . Id. 19-11-1959 | 15288/A id. 
48) Nigestyl, 30 cachets . Istituto Farmochimico G.L.E.F.| 15- 4-1960 | 17131 id. 
Napoli, via Nuova Marina, 47 
49) Morrhuasi Glef, flacone da gr. 200 . Gol Id. 25-11-1960 | 18262 id. 
50) Siero antidifterico dealbuminato proteolizzato, 1|Ist. Sieroterapico Itallano, Na-| 18-10-1961 | 8725/5 id. 
fiala da 5 cc. x 5.000 U.I. (categoria) poli, via S. Giacomo dei Ca- 
pri, 66 
bll Undicilen, 30 capsule gelatinose . i . Id. 21- 4-1950 | 3137 id. 
52) Artimal, 5 supposte per bambini (serie di catego- | A.F.I, Milano, piazzale Gam-| 7_ 3-1961 | 16967/A-1 id, 
ria) bara, 7/8 
gi Antimal, 5 supposte per adulti (categoria) . , .|A.F..I Milano 7- 3-1961 | 16967/A id. 
bal Stiltetra, 8 capsule da gr. 0,250. . . .. +. .}AlbtTerapeutici, Milano, via! 2911-1961 | 19378 ia. 
Stilicone, 39 
p5| 4crcamid, tubo di crema da gr. 25. . è. « a .| Bertelli, Milaro, via Matacchi, 6) 91_ 81961 | 19167 ia. 
Bel Cinconal, 20 compressa... 0... 4 + la. 13-10-1948 | 1645 id. 
57| Dinetal, 100 compressa << 20. a Id. 3-11-1958 | 15887 id. 
68) Frisalene già Frisal, 20 compresse da mgr. 10. Id. @- 8-1960 | 17327 id, 
5- 4-1961 
sa Repidene, 30 compresse da mg. 3 (serie) . Id. 28- 5-1962 | 16781/1 id. 
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$ Numero 
È SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA E SEDE PS ia e data 
i : è ai del decreto 
z serie, categoria e confezioni i aglsiona > . renna 
60] Repidene, 60 compresse . . . è s è « a r «+ .| Bertelli, Milano, via Maiocchi, 6; 18- 3-1960 N. 3928/R 
24-10-1960 | del 15-10-1958 
61| Corfamicina, 3 fiale liofilizzate x gr. 0,25 + 3 ffale | Biocorfa, Milano, via S. Ritaj 25- 9-1961 | 13825 id. 
solvente x 3 cc. da Cascia, 63-67 
62) Ginomicetin, 3 ovuli. +... + + è + +, +» «| Bio-Ter, Milano, via Valassina, | 24 3-1960 | 8105/A id, 
n. 45 
63| Novofosfan, 12 fiale x 1 cc. 1° grado; 12 fiale x |:Chinoin Milano, via G. Zanella | 16- 6-1948 1446 id. 
1 ce. 2° grado; 12 fiale x 1 cc. tipo arsenicale;|n, 3 i 
sciroppo semplice; sciroppo arsenicale 
64| Deapasil sodico confetti, 100 confetti cheratizzati! Fu Angeli, Milano, via Serio, 15) 13- 6-1951 1825/E id. 
da g. 0,5 
65| Deapasil sodico cachets, 50 cachets da 1 gr. , . Id. 13-12-1949 | 1825/A id. 
66] Pirivigor, 3 fiale da 2 cc. x 100 mgr. . . + + .|Farmavigor, Sesto S. Giovanni,} 5- 3-1959 | 14699/1 id. 
(Milano), via G., Rovani, 214 
67| Pirivigor, 5 fiale da 2 cc. x mer. 60... .. + Id. 2- 1-1959 | 14699 id. 
68| Arsenofosfan, 40 compresse (categoria); flacone x | Farmil, Milano, via Senato, 18] 3- 6-1959 | 6462/A id. 
150 cc. elixir (categoria) 
69| Arsenofosfan, 10 frale da 2 ce. . . DECIO Ia. 23- 5-1952 | 6462 id. 
70} P-Benzaminal, 5 fiale da 10 cc; 5 fiale da 3 cc.; 20: Lab. Bioterap. Milanese Selvi e- 18- 8-1950 3796 id, 
| compresse da er. 0,50 C., Milano, corso Buenos Ai 
res, 64 Î 
71) P-Benzaminal Micronebbia, fiaconcino da 10 ce. ld. 6- 5-1952 1 3796/A id. 
(aerosol) (categoria) 
72) Disterina 200 in olio, 3 fiale x 1cc da 200.000 U.1.]iLa. Chi. Lo, presso Lab. G.j 20- 8-1951 | 1355/B id. 
Manzoni, Milano, via Vela, 5 
73| Disterina 600 Alcoolica, 1 fiala x 5 cc. da 600.000 Id. 20- 8-1951 1355/A id. 
U. I d 
74| Foscadina, 5 fiale x 1 cc.; 5 fiale x 2,53cc. . . + Id. 18- 1-1949 1716 id. 
75| Pangastrina, gocce x 25 CC. o. L60600 606 Id. 7- 1-1949 1685 id. 


rappresentata in Italia dalla | 17- 4-1956 
Knoll, ia Soperga, 37-39, Mi- 


lano 
77| Antibiolin, 3 supposte da 200.000 U.I. (categoria); | La Farmochimica Italiana, Mi-| 22- 4-1955 9781/A id. 
1 supposta da 500.000 U.I. (serie d icategoria) lano, via d'Apulia, $ 
78) Farmobion B1, 30 compresse da mg. 10 (categoria) Id. 25- 6-1958 | 13448/A id. 
79| Farmobion B1, 5 fiale da:1 co. x mg.5 ... + la. 25- 6-1958 | 13448 id. 
80} Farmobion BI (serie), 5 fiale da 1 cc. x mg. 30. Id. 25- 6-1958 | 13448/1 id. 
81) Farmobion B?, 3 frale da 2 cc. x gr. 0,010; 20 com- Id. 30- 8-1952 | 6923 id. 
‘presse da gr. 0,010 
82| Farmobion B6 (già vitamina B6 Farmochimica), Id. 29- 5-1952 | 6528 id. 
5 fiale x mg. 10 
83] Farmobion C, 5 fiale x mg. 100; 30 compresse dal Id. 26-11-1955 | 10583 id. 
mg. 10 
84i Farmobion H1 (già vitamina H1), 5 flale x 3 ce. Id. 25- 8-2052 | 6892 id. 
x gr. 0,50; 5 fiale x 10 cc. x gr. 2; 20 compresse 11-10-1952 
x gr. 0,50 
85i Farmobion K, 5 fiale x 2 cc. normale x 0,015; 5 Id. 30- 8-1952 | 6922 id. 
fiale x 2 ce. forte x 0,050; 20 compresse x 0,015 
86 Farmocardio, 6 supposte (categoria) . . +... Id. 6-11-1959 | 12226/A id. 
871 Biomagnesio, flacone sciroppo gr. 180. . + + .{Gallo, Milano, via Ostiglia, 8 17-10-1957 | 13083 id. 
88! Ginecofil, polvere gr. 150... 0... Id. 14- 1-1952 | 5835 id. 


89| Calcioergolo, 10 fiale da 2 ce. (categoria) + s .|Laboratorio Saita, Milanò, piàz-| 14- 1-1952 | 14162/A 
za Lugano, 9 


90) Calcioergolo, 10 fiale da 5 cc. (categoria) 4 « . Id. 13- 8-1958 | 14162/B 
91) Calcioergolo, 6 fiale da 10 cc. (categoria) . x 3 . Id. 13- 8-1958 | 14162/0 


76| Dilaudio Knoll, 10 tavalette . . . + + » + + »|La Knoll di Liestal (Svizzera)! 27- 6-1952 | 6703 id. 
92] Divresil, flacone gocce 13 cc... La Id. 13- 8-1958 | 2782 
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SPECIALITÀ MEDICINALI 
serie, categoria e confezioni 


N d'ordine 


93| [potensima Maccone, 10 fiala x 2 cc., flacone x 
50 compresse 


94! Hemo-Bios, 10 fiale da 5 cc. (serie 2° grado) , 
95) Hemo-Bios, 10 fiale da 2 cc 1° grado . . . . +. 
96° Neuroton, sciroppo tipo semplice da gr. 300. . 


| 
97| Nucleoarsan, fiacone da gr. 200 di sciroppo tipo 


semplice 
98! Nucleoarsan, 10 fiale da 2 cc tipo semplice . . 
99| Vitolax-Uti, 2 compresse; 20 compressa . 


100| Cardenyi, 6 frale x 2 cc; 3 fiale x 3 cc.; flaconcino 
x 15 cc.; 40 confetti 


Serutina, 60 compresse 


101, 

102) 
cone 200 myr sosianza pura; tiacone 400 mgr s0- 
stanza pura ° 

Tiobicina, 50 compresse x 0,20... . + , 


Vibiman, 3 fiale da 2 cc da 100 mgr . . + 


103 
104 


[o] 
DI 


105 
106 
107 
108 
109 
110 
lil 
112 
n 

| 


Fibiman, 5 fiale da 1 cc x 5 mgr . . +40. 
3 fiale da 1 cc. x 30 mgr . . «+ 
10 fiale x 2.cc x 10ctg . . . è» 
3 fiale x 5 ec x 50 ctg (serie) . . . 
1 fiala da 2cc x mg 15. .. +00. 
Vieman, 3 frale x 2 00 x 100 Mgr . . 0 4 »è 
Vieman, 5 fiale da i cc da mgr 30 . . . 0 + + 


Vibiman, 
Viciman, 
Viciman, 
Vidiman, 


Vitaliellinina, 20 compresse . . .. +.» 
Propiopen, 10 compresse da mgr. 125; «+ a è 


114! Geriatricum, 20 capsule PR 
115, Erodiolo, 5 fiale x 1 cc normale; 2 fiale x 


i te; 20 compresse; pomata da gr. 10 
"| Eparcolo, 30 compresse . . seen lla 


117] Cylan, 10 compresse x mg. 500; 20 compressa x 
mg. 500 

| Idrocillina, flacone x 20 cc sospensione orala a 

119, Nirason, 30 confetti; 100 confetti . . st sa » 


120' Dysmenural, 10 compresse x 0,70. + 2 aaa 


121! Protomag, 10 fiale x 2 cc; 6 fiale x 5 cc (serfe); 
5 fiale x 10 ce (serie) 


122; Idrosol CE (per uso veterinario), fiacone x 50 cc; 
5 fiale x 1 cc 


123! Idrosol D-2 (per uso veterinario), flacone da 50 cc 
da mg. 2,3 x €cc; 5 fiale x 1 cc da mgr. 2,3'x ceo. 


Idrosol AD {per uso veterinario), flacone x 50 ce 
da mg 50 + 0,25 x cc; 5 fiale x 1 cc da mg. 50 
«0,25 x Co. 


125! Cerveton, 50 compressa 


124 


S 1 0 0 seo si aan » 


Idrotiobicina, flacone x 50 tavolette x 0,050; fia 


»| Manzoni, Milano, via Agnello 


1 cc for- 


DITTA E SEDH 


Laboratorio Salta, Milano, piaz- 
za Lugano, 9 


Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


td. 
Laboratorio Saita, Milano 
(Lirca, Milano, via Goldoni, ‘39 


Id. 


Maggioni, Milano, via (. co-| 
lombo, 40 


Id. 


n. 12 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
14. 
Id. 
Id. 


Marchesi, Milano, via S. Ponti 
n. 40-47 


Metabolit ora Schering, Mila- 
no, corso Vercelli, 54 


Norton Farmaceutici, Milano, 
via Manzotti, 64 


Officina Farmaceutica Igea (ca- 
valiere iLuigi Corchia), Mila- 
no, via Tiziano, 11 


Pierrel, Milano, via Turati, 30 


Pierrel, via Turati, 30, Milano, 


già della ditta Antibiotici Le- 
petit di Roma 


Ravensberg di Konstanz (Ger- 
mania), rappresentata in Ita- 
lia dalla ditta Also Farmaceu- 
tici, Milano, via Settembrini 
n. 26-A 


.-| Rotta, Milano, San Fruttuoso 
di Monza 
Rotta, palazzo Rotta, Milano, 


San Fruttuoso di Monza 


S.I.V.A.M., Milano, via Scarlat- 
ti, 30 


Id. 


Id. 


Scharper, Milano, via L. Aguel- 
li, 4 
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Data 
di 
registrazione 


28- 7-1954 


27- 7-1960 
27- 7-1960 
28- 4-1958 
20- 8-1959 


20- 8-1958 
15-10-1959 
30- 3-1953 


13- 8-1958 
13- 5-1950 
5- 4-1950 
21-11-1957 


21-11-1957 
21-11-1957 
21-11-1957 
11-12-1957 
21-11-1957 
22-11-1957 
22-11-1957 
29-12-1953 
14- 6-1961 


1- 6-1960 


8- 6-1955 


22- 5-1947 


22- 6-1962 


4- 5-1955 


1- 3-1955 


1l- 1-1950 


20-11-1947 


22- 9-1954 


29- 3-1954 


11- 3-1954 


30-10-1960 


Numero 
Numero e data 
di del decreto 
registrazione | di revoca 
9148 N. 3928/R 
del 15-10-1964 
17691/1 id. 
17691 id. 
13854 id. 
2893 id. 
2893/B id. 
4012 id. 
7521 id. 
10720 id. 
3342 id. 
3216 id 
13270/2 id. 
13270 id. 
13270/1 id. 
13271 id, 
13271/1 id. 
13269 id. 
13272/1 id. 
13272 id. 
8468 id. 
18977 id. 
17279 id, 
2604 id. 
727 id. 
18769 id. 
9985 id. 
9791 id. 
2822 id. 
990 id. 
9325 id. 
8775 id. 
8721 id. 
17854 id, 


SPECIALITÀ MEDICINALI 
serie, categori: c confezioni 


DITTA E SEDE 


Data 
di 
registrazione 


126) Past-influenzale, 40 confetti x gr. 0,5. . a. 


127| Proluton, 3 fiale da 1 cc x 2 ms . . ... 


128! Lisozima Collirio, flacone contagocce con 50 000 
U.O. + 100 mg + fiala da 5 cc solvente 


129) Ginozol, 10 fiale x 1 cc 1° grado; 10 fiale x 1 cc 
20 grado, - Autorizzazione con lettera 2030025. 
2.214/22245 del 6 giugno ‘952 


130! Ginozxol, 5 fiale x 1 cc 1° grado; 5 fiale x 1 cc 2° 


grado; 5 fiale x 1 cc 3° grado 
131| Eubitol, gOCce LL LL 


132| Seral, 6 capsule... 


133| Eupazide calcica, fiacone x #25 cc (categoria) + 
fiacone x 200 cc 


134 Fenidrolina, 8 fiale x 2 ce (categoria) 
135| Almucin, flacone da 30 compresse . . . +. 


136} Rromosanina Rizzardi, flacone da gr. 150 di sci 
Toppo 

137| Citrozina Rizzaraì, flacone x gr. 80 

138| Ergocardiol, 10 frale da 2 cc; 6 fiale da 2 cc. . 

139] Ergocardiol (categoria), flacone gocce da 10 cc . 

140| [odesa B1, flacone gocce x 25 cc (categoria) 


14]| /odesa, 10 fiale x 260... 08 
142 Iodesa BI, 6 fiale da 5 cc (categoria) 


148| Sicrodin Rizzardi, 12 fiale da 1 cc tipo semplice 
(categoria) 


144| Sierodin, flacone da g. 180 tipo semplice 


145) B6 Monovit Sossi, 5 ale x 2 cc da 10 mg; 10: fiale 
x 2 cc da 10 mg; 3 ffale x 2 cc da 25 mg; 6 Sale 
x 2 cc. da 25 mg 


14€) B12 Monovit Sossi, 5 fiale x 1 cc. da 50 gamma . 


147| B12 Monovit Sossi, 5 fiale x 1 cc., una fiala = 10 
microgrammi di vitamine B13 


148] C Monovit Sossi, 20 compresse da mg. 50; 5 fiale 
x 2 ce. da mg. 200 


149| Depressol Sossi, 10 fiale x 2 cc. 
150| Floridina, flacone da 150 cc. . su rd di 
151| Forfoporfirina Sossi, flacone x 23 gocec; 10 fiale 


x PR Cc. 

152: Dio Tiosinamina, pomata gr. 5; flacone ce. 10 col- 
lirio 

153| Farmamid 10% Farmigea, tubo gr. 5 pomata al 
10% 


154| Farmamid 20% e 30% Farmigea, tubo x gr. 5 pn 
mata al 20%; tubo x gr. 5 pomata al 309 


155| Hydrargyl, tubo gr. 5 pomata al 3%, tubo gr 5 po- 
mata al 5% 


156! Peptogenina, flacone x gr. 70 . 
157) Tritiobit PP confetti, 50 confetti (categoria) 
158| Tritiobil, 20 compresse 


169 Underlar, scatola da gr. 200 di polvere per uso 
orale 


.| Schering, Milano, via L. Man-| 


.|] Zambeletti, Milano, via Zam- 


cinelli, 11, già della ditta Suc. 
Metabolit di Milano 


Id. 
SPA, Mijano, via Biella, 8 


Valentini, Milano, via Elba, 12 
Id. 


beletti, 12-14 
Id. 
Stholl, Modena, via Giardini, 507 


Id. 


Farmogal, Padova, via G. Tem- 
pesta, 15-17 

| Riva, Padova, Tombolo Vereto, 
via Roma, 48 ! 
Ia. 
14. 
Id. 


Farmoga!, Padova, via G. T221 
pesta, 15-17 


Id. 
Id. 


Riva, Padova, Fombolo Veneto, 
via Rema, 48 


Id. 


Biochimici Rossi, Pisa, via 
Cardinale Maffi, 36-38 


Id. 
Id. 


Id. 


Id. 
Id. 
Id. 


Farmigea, Pisa, via Carmi. 
gnani, 2 

Id. 

Id. 


Id. 


.|{ Guidotti, Pisa, vig Trieste, 40 


Id. 
Ia. 
Civa, Roma, via F. Latini, 12 


17- 1-1938 


8-10-1931 
26- 5-1954 


13- 6-1950 
23- 8-1949 


18- 3-1952 
4- 8-1954 


31- 5-1957 
2- 8-1953 


6- 8-1955 
10- 4-1957 
5- 2-1959 
5- 2-1959 
12- 51952 
> 7- 7-1953 


9- 4-1954 
8- 3-1932 


6- 3-1954 


22- 9-1954 
17- 5-1955, 
4-10-1954 


3-12-1951 
8- 1-1952 
8-11-1954 
22-10-1931 


7- 8-1952 
23-10-1951 
23-10-1951 


13-11-1959 | 


Numero 
di 
registrazione 


6956 
8106/A 


9701/A 
14072 


15718 
15718/A 
10211/A, 


10211 
10211/B 
5434/A 


543 
6393 
6034/B 
6034 
8702 


9319 
10018 
9353 


5662 
5401 
5401/A 


5402 


6874 

2367/A 

2367 
10521 


Numero 
e data 
del decreto 
di revoca 


N. 3928/R 
del 15-10 1964 


ia, 19 
id. 


id. 


id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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I = v 
160 Rauserpin, 10 fiale da 1,5 cc. per mgr, 2. Cons. Neot. Nazionale, Roma, | 10-12-1957 | 9673/A N. 3928/R 
via di Priscilla, 101 del 13-10-1964 
161) Plenosol, 3 fiale x 1 cc. 0 grado; 6 fiale x 1 cc. |Dott. Madans e C. di Colonia} 25- 8-1954 | 9225 id* 
1° grado; 3 fiale x 1 cc. 2° grado sul Reno (Germania) rappre- 
sentata in Italia dalla ditta 
Biomedica Internazionels, Fo- 
ma, via Tiburtina Km. 15 
162) Corfil, 6 fiale da 2 cc... ++ + + + +» «| Filippi, Roma, lungotevere del-| 24- 4-1962 | 11487 1d. 
la Vittoria, 5 
163) Vitamina PP Filippi, 6 fiale da 100 mg. . . ; Id. 20- 1-1959 | 14701 Id. 
164) vitamina PP Filippi, 10 compresse da gr. 200 (ca- Id. 7- 3-1960 | 14701/A 1d. 
tegoria) 
165° vitamina D-2 Filippi, flacone da 5 cc. da mg. 13 di Id. 22- 6-1962 i 20079 1d, 
vit. D-2 
166. Attamicina (per uso veterinario), 1 flacone da|I.B.N., Roma, via F. Datini, 12| 30-11-1959 | 16117 id. 
3.000.000 U + gr. 3 con annessa fiala solvente da Roma, via Gallia, 52 
ce. l 
167! Calcio I.C.A., 5 fiale da 10 co.; 6 fiale da 5 cc. Ist. Chemioterapico Appio, Ro-| 12- 6-1945 160 1d, 
ma, via Gallia, 52 
168, Keltosal, 6 supposte; 6 fiale x 2 ce. Ist. Biochimico Nazionale, Ro-| 22- 3-1954 | 5820/A 1d. 
ma, via F. Datini, 12 
169: rort-Eubalsamina Cartevaro, flacone multidose da | Ist. Chem. Emiliano, Roma, via| 29- 7-1959 | 9084 1d. 
£0 cc.; 15 fiaie da 2 cc. dei Glicini, 93 (già della di 
ta Ist. G. M. Lancisi di Ito 
ma) 
170. Veurobaltina, flacone x 10 cc da 4000 gamma Ist. Biochimico Nazionale, 1c-| 19-12-1956 | 11937 1d. 
ma, via F. Datini, 12 
171) Novobeta, 3 fiale x 1 cc. x mg. 50 (serie di cate- Id. 19- 9-1958 | 11262/A-1 Id, 
goria) 
172: Novobeta, 5 fiale da 1 cc. x mg. 25... Id. 19- 9-1958 | 11362/A Id. 
173) vovobeta, 20 compresse x mer. 3... + + Id. 6- 7-1956 | 11362 1d. 
174) penrecial, 2 supposte da 290.000 U. . . . .. Id. 18-12-1958 ! 14591 1d. 
175) nutipress, 10 fiale da 2 ce. (categoria) sli Id. 5- 4-1954 | 7059/A Id. 
176) Rutipress, flacone gocce 20 cc. Id. 16- 9-1952 | 7059 1d. 
177 Streptoctorina pediatrica (categoria), (polvere per Id. 9- 5-1958 | 11402/B 1d. 
uso orale) 
178 Streptoclorina, 5 supposte (categoria) Id. 4- 7-1956 | 11402/A id. 
179) strifos, 10 fiale da 2 cc. (categoria) . . . Id. 11- 6-1957 | 12486/0 1d. 
180! strifos, 20 compresse (categoria)... .... Id. 11- 6-1957 | 12486/B Id. 
181) Strifos, sciroppo fiacone gr. 190 valerianato (cate- Id. 11- 6-1957 | 12486/A 1d. 
goria) 
182; Strifos, sciroppo flacone gr. 150. . . p Id. 11- 6-1957 | 12486 id. 
183| Tocovif, 6 fiale x 2 cc. da mgr. 25 (serie) . . Id. 8-11-1952 7240/A-1 id. 
29- 7-1959 
184) Tocovit, 6 fiale x 3 ce. da mar. 75... .. Id. 29- 7-1959 7240/A id. 
185| Tocovit, flacone da 30 ce. gocce (serie) . +. +. + Ia. 14-12-1959 | 7240/1 id. 
186 Urocitro, 20 compresse... +. +. +. + + + + .|Ist. Chemioterapico Appio, Ro-| 7- 6-1945 146 id. 
ma, via Gallia, 52 
187) Olnocardio, flacone gocce gr. 20 slava Medical Export Company, Ro-{ 7- 9-1960 1822 id. 
ma, piazza Salviati, 4 
188! Adifoscal Serono, 50 compresse . . .. +. . .|Serono, Roma, via Casilina, 215! 15- 2-1952 | 5958 Id. 
189) Cobintrex Serono, 20 compresse tipo semplice; 20 Id. 11-12-1953 | 8442 1d. 
compresse a acido golico 
190) Colcotene, 10 fiale x 1 cc. tipo normale; 10 fiale Id. 10- 9-1945 301 1d. 


x 2 cc. tipo normale 
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191| Norybol - 19, 3 supposte x mg. 25 (serie di cate-|Serono, Roma, via Casilina, 125 | 18- 2-1959 | 13568/A-1 | N. 3928/R 
goria) del 15-10-1964 
192) Sediston Serono, 8 supposte da 25 mgr. (categoria) Id. 2- 4-1958 | 12503/C id. 
193] Sediston Serono, 8 supposte x 50 mg. (serie di ca- Id. 2- 4-1958 | 12503/C-1 id. 
tegoria) 
194|[stequil, 12 compresse... . +... + 3 + .| Uniter, Roma, via F. Datini, 12 2-12-1959 | 16407 id. 
195) Aflostin, tubo di pomata da gr..3 . . +. +. + .|Tiber, Roma, via Pigtro Col-| 2- 1-1963 | 20233 id. 
letta, 5 
196! Trisulfopenicillina, 3 supposte; 6 supposte . . . Id. 5-12-1958 | 9577 id. 
197| Trisulfopenicillina, flacone da 20 ce. di sospensio- Id. 5-12-1964 | 9577/A id. 
ne sciropposa per uso pediatrico; flacone da 60; 
cc. di sospensione sciropposa per uso pediatrico 
(categoria} - 
198: Trisulfopenicillina, 10 compresse da gr. 0,75 (cate- 1a. 5-12-1958 | 9577/B id, 
goria) 
199 Arsoferrochina, 30 pillole (categoria) . . . + +!Torresi, Roma, via Cerveteri, } 16- 3-1956 | 10928/A id. 
nn. 5, 7,9 
I 
200! Arsoferrochina, flacone da gr, 250 di sciroppo . . Id. 24- 4-1958 ! 10928 id. 
201) Yohimbina ei glicerofosfati Torresi, 45 cachets Id. 26- 11956 | 10712 Id. 
202; Fohimbinà ai glicerofosfati Torresi, 15 supposte .{ Torresi, Roma Î 26- 1-1956 | 10712/A I id. 
203; Jodattiv, 10 fiale da 2 cc di 1° grado . . .., oa Roma, via F. Datini, ql 29I- 2-1961 | 7071 | id. 
204 Streptomiciclina, flaconcino a tappo perforabile: Boniscontro e Gazzone, Torino, | 2- 5-1960 | 14081/B id, 
+ fiala solvente x 2 cc. (categoria) corso Racconigi, 23 
205| 4naclasina, granulare x gr. 100. . è è + + .|Difme , Grugliasco - Torino 7- 7-1954 | 9134 id. 
via Sabaudia, 20 
206/ Jodofarma B-1, 10 fiale x 2 cc. . + + è + è è «| Geymonat, Torre Pellice, To-| 21- 5-1951 | 4861 id. 
rino, via Filatoio, 12 
207) Mandelia, 10 fiale x 10 CC. . Lu è 0 08 + Id. 1l- 8-1954 ; 9207 id, 
208! Neocardiîn, flacone da 30 gr. se eee Id. 28- 7-1954 | 9144 id, 
209) Trimelil R.U., flacone da gr. 200 (categoria) . .|Lab. Biochimici Riuniti «Bo-| 6-12-1956 6054/A id. 
rio - Farneti», Torino, via 
Bardonecchia, 20 
210 Artisclerotico Borio, 15 compresse . ....,. Id. 19-10-1950 | 1978 id. 
211| Zimolatte vitaminizzato, 10 flaconcini x 2,3 cc. .|Russi, Torino, strada Mongre-| 3- 1-1950 | 2770 id. 
7 no, 71 
2121 Calistaflex, tubo x gr. 50 di crema per uso esterno | Importex, Trieste, via Conti, 2 5- 2-1960 | 16460 id, 
213) Calorigen 1000, flacone da 1000 ceo . . ... .|Don Baxter, Trieste, via Conti, | 24- 3-1960 | 12405 id, 
n. 28 
214) Libang (per uso veterinario), 5 fiale da 20 ce. . .] Zambon, Vicenza, via Capp'ic-| 25- 9-1961 | 11763 id, 
cini, 40 
215 Micoclorina Fialato, fiacone da gr. 1... .. Id. 21- 9-1956 | 11597 id. 
216; Nicodrazina, 30 compresse mgr. 50... 6... Id. 8-10-1952 | 7155 id. 
217| Resedol, flacone gr. 1730... ld. 25- 3-1957 | 12392 id. 
218| Vebistrin (per uso veterinario), 1 fiala cc. 10 . . Id. 30- 9-1961 | 11787 id. 
219| Vetalgin, tubo pomata gr. 50; flacone gr. 100... . Id. 8-11-1949 | 2609 id. 
220! Eudina, 12 fiale x 1 cc (categoria) . . . +, .|Prodotti Specializzati Natali, | 20-11-1956 11856/A N. 3930/R 
Bologna, via Marsili, 2 del 15-12-1964 
221] Eudina, 12 fiale x 1 cc. 1° grado +... Id. 20-11-1956 | 11856/B id. 
222| Eudina, 12 fiale x 1 cc. 2° grado . ..64%4 Id. 20-11-1956 | 11856/D id. 
223) Arsenochina, flacone x gr. 150... +. + + + +|I.F.E., Brescia, via Genova, 3 | 12- 1-1952| 5810 id. 
224 Eupulmol, flacone da- gr. 150. 2.6. a, Id. 17-10-1947 946 id, 
225! Biostimoline, flacone per innesto . . . + + a +]Ist. Sieroterapico Berna, Como, | 29- 5-1953 | 7748 id. 
via Bellinzona, 63 


226) Sepiocaina, 10 fiale da 2 co. . L64481 Id. 8- 9-1960 | 17064 id. 
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si Fitolecitina B-12, 10 fiale x 2 cc.; 6 fiale x 5 ce.|Lisapharma, Erba (Como), via’ 28- 7-1954 | 9180 N. 3930/R 
| Licinio, 11 del 15-12-1964 
si Guanidin, flacone x gr. 150 (categoria) . . . Id. 21- 7-1954 | 7531/A id. 
229 Emo-Lisa, 6 capsule; 12 capsule . ..... Id. 21- 1-1956 | 10762 id. 
230! Hibitane (per uso vgterinario), 4 tubetti x gr. 5| Vister - Vismara, Casatenovo| 19- 7-1960 | 10871/A-1 id. 
di pomata intramammaria; 12 tubetti x gr. 5 dìj (Como) 
pomata intramammaria 
231: Protamin, 8 flaconcini x 10 ce. al 15%. +. « . .|Dietopharma, Firenze, via L.| 26- 4-1952 | 2319/A id. 
Manni, 67 
2321 Protamin, 8 fiale da 10 cc. al 20% . . .. + Id. 21- 9-1950 | 2319 id. 
233! Protamin, fialone 80 cc. al 109%. + +66 +3 Id. 8- 8-1949 | 2319 id. 
234! Hista-Clopane, 100 capsule. . + e + + « + + |Eli Lilly Italia, Sesto Fioren-|16- 3-1951 | 4633 id 
tino (Firenze), via Gramsci,; 18- 1-1964 
m. 725-729 
235; Co-Pironil, 100 capsule (categoria) +... + a Id. 28- 5-1955 | 10048/A id. 
18- 1-1964 
296! Pironil, 109 tavolette... 060063 + è Id. 28- 5-1955 | 10048 id. 
18- 1-1964 
237) Marimide, 20 compresse da mg. 25. : . a .|Spemsa, Firenze, via Dante daj 13- 9-1961 | 13172 id. 
Castiglione, 7 
238! Neo-Cardiosan, flacone da gr. 200... . 5 Id. 22-10-1955 | 10502 id. 
239! Siero Antitiroideo Bruschettini, fiacone da gr. 40) Bruschettini, Genova, via Ison-| 21-11-1955 | 10568 1d. 
zo, 6 
240 .Pulmosan, 6 fiale x 2,5 con vit. A (categoria) Farge, Genova, via Tortona, 12! 16- 3-1964 | 8059/A ad. 
241! Nucleofosfan, flacone gr. 30 gocce; fiacone ce. 175| Isola (già della ditta Ist. Tera-{ 13- 2-1951 | 4528 1d. 
sciroppo; 10 fiale x 2 cc. peutico Ligure), Genova, via- 
le Pio VII, 50 
242! Idro E, flacone x 10 cc. gocce... . . . Scherer (già della ditta Pana-| 5- 4-1954 | 8819 1d. 
cea di Roma) via Nettunens@e 
km. 20,100, Aprilia (Latina) 
243! Calcio Guaiacol (categoria), 10 fiale x 10 cc. . Drumond, Mantova, via Pietro] 9- 2-1961 7432/A d. 
Torelli, 16 
244! Thioartrina, 20 compresse. . 6 6 + 0 0 0» ld. 11- 5-1953 | 6088 1d. 
245° Pan, 30 confetti. . 0.0.» + + + + e + + + +] Altea, Milano, via Francesco! 22-11-1955 | 10580 1d. 
Nullo, 13 
246 Estrofar, 5 fiale x 2 cc.; 3 fiale x 5 ce. . . +. + +} Archifar, Milano, via Trivulzio | 25- 8-1949 | 2371 id. 
n. 18 
247} Carrubone 24, flacone da gr. 250 di polvere . . .} Armour Erba Farmaceutici, Mì-| 26-11-1960 | 1219 id. 
lano, via Benigno Crespi, 24 
248! Coledrin (categoria) 5 fiale da 3 cc... .. a Id. 24- 9-1960 | 791/A 1d. 
249} Coledrin, 29 compresse da gr. 0,60... ... la. 24- 9-1960 791 Id. 
250) Chinathena, 2 confetti; 4 confetti; 6 confetti; 20 con- Id. 27- 9-1960 | 11675 14. 
‘feiti 
251/ nirvana, 6 supposte da gr. 1,50 (categoria) . . Id. 17-10-1962 | 18115/A 1d. 
252! Nirvana, tubetto da 6 e 12 compresse da gr. 0,40 1d. 25- 8-1962 | 18115 1d. 
253. Solanol, 20 compresse da mgr. 2,5... . Ia. 29- 9-1960 | 6783 Id. 
254} Teofizina, 6 fiale da 3 cc... ..6 6.» Id. 27- 9-1960 2950/A 1d. 
255, Teofizina, 10 supposte da gr. 2. . . 4 Id. 27- 9-1960 | 2950/B 1d. 
256! Teofizina, 20 compresse x gr. 0,350... . 0. Id. 27- 9-1960 | 2950 1d. 
Pa Dionina, 6 fiale x 1 cc. da gr. 0,05 (categoria) . .| Bracco, Milano, via E. Folli, 50} 16- 5-1958 | 5732/A 1d. 
| . 22- 3-1963 
258' Glicero fosfato di calcio Merk, flacone da gr. 25. 14. 13- 8-1958 | 8751 1d. 
259! Lyspafen, 5 fiale da 2 cc... +60.» Id. 6- 5-1960 | 16370/B 1d. 
260| Lyspafen, 10 compresse... . 00.0 0 ae ld. 14-12-1959 | 16370 Id. 
261) Lyspafen, 5 fiaie x 2 ce. (categoria) . a +4» Id. 16370/A 14 


16-12-1959 | 
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262, Ormogerobion, 5 fiale di sostanza secca, con en-) Bracco, Milano, via E. Folli, 50| 21- 7-1961 | 19134 N. 3930/R 
nesse 5 fiale di solvente del 15-12.19604 
263: Ormagerovion, 30 capsule (catezoria) . ... + Id. 21- 7-1961 | 19134/A id. 
Sul Trijodotiromina, 50 compresse da cmg. 20... . Id. 15- 6-1961 | 19096 id. 
265. Filina, 20 cialdini Lo... 0.0.0». + + + + +] Ciba, Milano, viale Premudal 18- 8-1951 | 5257 id, 
n. 25 
20 Piribenzamina, flacone x 100 cc, (categoria) . . Id. 24- 2-1955 | 2395/C id. 
267| Viozol polvere, polvere gr. 100... . als Id. 6- 3-1952 | 4464/A id. 
268: Penijcillina G cristallizzata, flacone 200.000 WU 0.;] Dompè Framaceutici, Milano,| 21- 4-1951 4810 id. 
flacone 500.000 U.O via S, Martino, 13 
269) Diurafillina, 30 compresse . Lo. 0.0. 068 E. Granelli, Milano, via Cats:1-| 1- 2-1955 9753 id, 
i vtero, 17-23 
270! Sulfigryl, 30 pastiglie. ../.06+ + Id. 8-10-1951 | 5368 id. 
271| Profenone, 50 compresse x gr. 0.10; 50 compresse | Farmavigor, Sesto S. Giovauni; 29-11-1951 | 5630 id, 
x}gr. 0,25 (Milano), via Rovani, 214 
272] CE-IBI, 20 compresse effervescenti da gr. 0,5, Ist! Biochimico Italiano, Miia-! 25- 5-1957 | 18746/1 id. 
bi no, via Brembo, 65 
273 Ivartrolo, 4 supposie (categoria) . . . +. + LB.I., Milano 25- 5-1957 8312/B id. 
274| Ibartrolo, 20 conîgiti . ././.. Id. ( 25- 5-1957 | 8312/A id. 
275) Ibartrina, 3 fiale da 5 cc da gr. 0,6: 4 supposte da Id. 5-11-1952 | 8311 id. 
gr. 0,25; 20 compresse da gr. 0,20 
276) Stomosina Antigonococcica, 6 fiale di stomosin Id. 20- 7-1951 | 4691 id. 
secca + 6 fiale di siero fisio!ogico per soluzione 
27: Stomosina antilifo paratifica, 6-fiale di stomosina Id. 20- 7-1951 | 4693 id. 
secca + 6 fiale di siero fis!ologico per la solu- 
zione 
278 Fosfolac, flacone da gr. 200, 10 fiale da 2 ce. .+{ Ist. Ch. Italiana, Milano, via] 27- 6-1950 3550 id. 
I Hlermada, 15 
279' Jodocalcium, IPI, flacone da 180 gr. circa; 10 fiale Id. 19- 1-1945 116 id, 
di 1° grado; 10 fiale di 2° grado 
280! Liofil-micina, flacone iiofilizzato da gr. 0,5 + fiala | Ind. Ch. Farm. Biologica Wa-| 26- 9-1961 | 19172 id. 
di soivente da cc. 10 shington, Milano, via Gadames 
n. 91 
281! Citroplea, 6 fiale x 2 cc. x. 0,200; 3 fiale x 5 cc.| Ist. Chimico Terapico, Milano,| 3-10-1952 | 7085 id. 
x 0,500; 3 ffale x 10 ce. x 1000; 20 compresse x via Gaspare da Salò, 14 
0,100 
282; Ergofosfina, flacone da gr. 180 fa Id. 4- 3-1952 | 4848 id. 
283) [talvit D-2 idrosolubile, flacone da 10 cc. (ui Id. 18-10-1952 |  1568/4 id. 
goria) 
284; Italvit D-2, 1 fiala da 0,125; 1 fiala da 0,025; 29c0ce Id. 20-11-1948 1568 id. 
ss da 10 cc. x 0,0075 
ia Leucolisina, 10 dosi Id. 13- 6-1952 | 6625 id. 
2861 Iiaivii B-1, 20 compresse x mg. 25 di vitamina bi Id. 27- 5-1952 | 1567/B id, 
(categoria) 
287| Italvit B-1, 3 fiale x 2 cc. forte; 3 fiale x 2 cc. for- Id. 20-11-1948 | 1567 id, 
tissimo 
288) Italvit D-1, 3 fiale x 2 cc. (categoria) . . . Id. 24- 8-1951 | 1567/A id. 
n. Oziopina, tubo da gr. 10 pomata per uso oftalmico Id. 12- 8-1954 | 9206 id. 
290, Deacillina, flacone da gr. 60 di sciroppo per uso|Ist. De Angeli, Milano, via Se-| 12- 8-1958} 8241/B id, 
pediatrico {categoria} rio, 15 
Di Dcacillina, 12 compresse... Id. 6- 6-1956 | 8241 id. 
292: Normasterone, 10 supposte (categoria) . « +. . .|Ist. Farmacologico Trinum, Mi.| 28- 9-1955 | 10402/A id. 
lano, via Bronzetti, 253 
295) Tensio D, 5 fiale da 1.cc x mg. 0,25 serie A; 3 frale | Ist. Franco Tosi, Milano, via L.j 29- 1-1955 | 9692 id. 
da 2 cc. x mg. 5 serie B di Breme, 26 
Calmidone balsamico, 10 supposte da gr. 3 per|Industria Galenica Milanese, Mi-| 77-12-1962 | 20195 id, 


204 
| adulti 


lano, via Natale Battaglia, 22 
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N d'ordine 


327 


‘ Idrocillina, fiacone da 2.100.000 U. (categoria) 


i Possipione 6 fiale x 1 cc. . . +, 


SPECIALITÀ MEDICINALI 
serie, categoria e confezioni 


DITTA HD SEDH 


Endamina nutriliva, flacone da cc. 300, «ua 


Teolilfedrina, flacone x 10 CC... L60604 a+ 


Gliecro Lepetit, flacone tipo semplice; flacone con 
stricnina; 12 flale da 1 cc., 19, 2° e 3° grado sen- 
3a stricnina; 12 fiale da 1 cc., 19, 2° e 3° grado 
con stricnina 


Tot'Olea, 50 comprasse; 10 supposte 


EKumerazina (per uso veterinario), 12 compresse 
x gr. 2 (categoria) . , . aliena 


Acamina ferrosa, 60 confetti 
Uro, 5 fiale x 5060... ..60 80 è 
Isafilt (serie forte), pomata serie forte x gr. 25 


Osiflt (serie forte), pomata tipo forte x gr. 25 
Tiofil, pomata tipo debole x gr. 23, + +, ++ 
Diuractini, 12 compresse da gr. 0,3... +. 


Insulina Opos, flacone x 10 ce. x 100 U.I.; flacone 
x 10 cc. x 200 U.I.; flacone x 10 cc. x 800 U.I. 


Urosolvin, 20 compresse... .0.. 0. 


0. 


Possipione, fiala da 10 cc. da gr. 1,23... è» 
Ipnina, 20 COMPLESSE LL. L0L L66000 


Proiocal magnesia Beta, 5 fiale x 10 cc. , , . » 


Pro!focal Magnesium, 10 fiale da 2 cc.; 6 fiale da 5 
cc.; 5 fiale da 10 cc. 


Protocal Etedrina, 10 fiale da 2 cc.; 6 fiale da 5 cc. 
5 fiale da 10 ce. 


Vitamina A Rotta, 5 fiale x 150.000 UL . . . +. 
Vitamina A Nolta, 6 fiale da 2 cc x 50.000 LI. . 
Vitamina B-6 Roita, 5 fiale da 2 ce. x mar. 50. 
Vitamina B-6 Rotta, 20 compresse x mgr. 40. , 


Jitamina D-2 Rotta lposolubile, 1 fiala 2 ce. x 
800.000 U.I. (ca:egoria) 


Vitamina B-1 Rotta, 5 fiale x 2 cc. da 25 mgr. , 


Vitamina C, 10 fiale da 2 ce. x 50 mgr. . . 


Vitamina K Roita (liposolubile), 5 fiale da 15 mgr. 

sara Talipina, 20 compresse... 6. 
Vitemina PP lItotta, 30 compresse x 0,250 , . . 
Algophan, 20 compresse; 10 compresse; 2 compresse 


Detozricon (per uso veterinario), 10 fiale da 6 cc + 
10 fiale da 2 ce (categoria) 


Detazicon (per uso yetterinario), 10 fiale da 3 cc + 
10 fiale da 1 cc. (categoria) 


Ist. Sier. Milanese Belfanti, Mi- 
lano, via Darwin, 20 


Lang, Milano, via Randaccio 
n. & 


Lepetit, Roma, via Vesalio, % 


.| Lirca, Milano, via Goldoni, 39 


Macagni, 
n. 15 


Maggioni, Milano, via G. Co- 
lomba, 40 


Medicamenta, 
Vida n. 7 


Mil Far, Milano, via A, San- 
giorgio, 15 


Id. 
Id, 


Milano, via Ricatti 


Milano, via G. 


. | Neopharmed, Baranzate di Bo. 


late (Milano), via Pordoi 


Opos, Milano, via Monterosa, 56 


.| Passerini, Lodi (Milano), piazza 


della Vittoria, 5 


.| Pierrel, MfHano, via Turati, 30, 


già della ditta Antibiotici Le- 
petit di Roma 


Recordati, Milano, via M. civil 
tali, 1 


Id. 


Rotta, San Fruttuoso di Monza 
(Milano) 


Id, 
Id. 


Id. 


Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 


Id. 
Id. 


Id. 
Id. 
Id. 


Schering (già Metabolli), Mila- 
no, via L. Mancinelli, 11 


Id. 


Id. 


rogistrazione 


21- 4-1952 
4- 4-1950 


20- 9-1950 


11-11-1952 
27- 7-1951 


17- 3-1950 
23- 3-1951 
28- 9-1955 


77-10-1955 
20-10-1955 
22-11-1958 


16-12-1954 
15- 2-1949 


29- 5-1956 


21- 9-1951 


13- 3-1953 
21- 2-1950 


31- 3-1950 
5- 8-1947 


30- 3-1950 


12-12-1960 
12-12-1960 
2-12-1960 
97-10-1953 
23- 4-1953 


19- 6-1952 


16- 6-1952 
ed autorizz. 
conlettera del 
10-12-1954 


12- 2-1954 


1 21- 3-1951 


Id- 6-1952 
24- 1-1953 


14-11-1858 


14-11-1858 


registrazione 


4641 
3194 


3872 


7249 
5097 


3093 
4669 
10398/A 


10429/A 
10486 
14512 


9627 
1768 


9985/A 


5332 


5332 /B 
2978 


359/A 
359 


3103 


8177/1 
8177 
8161 
8161/A 
7459/A 


6596 
6597 


8287 
4655 
6598 
10748 


11355/B-1 


11355/B 


== d 


Numero 
e data 
del decreto 
di revoca 


N. 3920/R 
del 15-12-1964 


id. 


id, 


12 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 86 del 5 aprile 1965 


n 


Numero 
Numero e data 
di del decreto 
registrazione di revoca 


© 

È SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA E SEDE uu 

v serie, categoria e confezioni a enimanione 

z 

n Spamidone, 2% compresse per adulii . . , SPA, Milano, via Biella, 8 1- 3-1955 

329! Canfipercalcium, 10 fiale x 2 cc.; 10 frale x 5 2c.;| Valeas, Milano, via Vallisneri | 12-12-1955 

| 5 fiale x 10 cc. mn. 10-12 

330; Carbotropina, 4 fiale da 5 ce. endovena , . . . Id. 2-12-1955 

me, Fosfariodon, flacone da gr. 200 sciroppo; 10 fialé Id. 30- 6-1954 
da 1/2; 10 fiale da 3 cc. 

332; Iperbina, 30 cachets . . . . RIE er Id. 25-10-1949 

338; Makozon, 10 cialdini; 20 cialdini . ...... Id. 9- 2-1955 

334) Ovior, 10 fiale da 1 1/2 cc.; 6 fiale da 5 cc... . Ia. 14- 1-1950 

335! Pantarsol, f‘acone x gr. 120. . . PSE? Id. 12-12-1955 

336! Scabioval, flacone da gr. 200 tipo normale, flacone Id. 10- 8-1946 
da gr. 15 tipo concentrato 

337] Kerem, 50 confetti; 100 confetti Id. 31- 5-1955 

338! Ultraton, 30 compresse; flacone da 25 cc. gocce; 19} Vanoni, Casabile {Milano), via] 9-10-1952 


fiale x 2 cc. 1° grado; 5 fiale x 5 cc. uso endo- 
venoso 


Il 
339! Isuprel. 500 compresse x 15 mg.; 50 compresse so- 
} duzione allo 0,5% 


940: Laciovit Vit. B-2, 10 fiale x 5 cc... ++. 


941! Lactovit Zambeletti con vitamina PP e B-2; 10 tu- 


betti x 5 cc. per uso orale (categoria) 


i Panovoidina Zambeletti, 12 fiale x 1,5 cc pano- 
voidina; 12 fiale x 2,5 cc. panovoidina; 6 fiale 
x 5 cc. panovoidina; 21 fiale x 1,5 cc. panovoi- 
dina metilarsinata; 12 fiale x 2,5 cc. panovoidina 
metilarsinata; 6 fiale x 5 cc. panovoidina meti- 
-Jarsinata; 12 fiale x 1,5 cc. bromopanovoidina; 
12 fiale x 2 cc. bromopanovoidina; 6 fiale x 5 
ce. bromopanovoidina 


Nicotensil-Zenit, 6 fiale x 2 cc.; flacone x 15 gr. 


: Metiobil, 20 compresse; 5 ffale da 5 cc.; 5 fiale da 
10 cc. 


5| Paba Fillina e Paba Fillina sedativa, 20 compresse 
x 0,30; 6 supposte x 1,50; sedativo compresse 20 
x 0,30; sedativo 6 supposte x 1,50 


346! Amosan Glef, 10 SUPposte . ... 6006» 


È È 
© 9 


5 


347| Arsiodina Glef, flacone da gr. 150... . 4. 
348! Puer-sirop flacone sciroppo da gr. 150. 


349, Nuclearsolo Glef, flacone sciroppo da gr. 150 . 


850| Isicaina, 6 fiale x 5 cc., soluzione 2% con adrena- 
lina 1 : 100.000; 3 fiale x 10 cc. soluzione 2% con 
adrenalina 1 : 100.000; 1 fialone x 25 cc. soluzio- 
ne 2% con adrenalina 1: 100.000; 10 fiale x 2 cc. 
soluzione 2% con adrenalina 1: 50.000; 10 fiale 
x 2 cc. soluzione 1% con adrenalina 1: 100.000: 
1 filalone x 25 ce. soluzione.1% con adrenalina 
1 : 100.000; 10 frale x 2 cc. soluzione 1% con adre- 
nalina 1: 100.000; 6 fiale x 5 cc. soluzione 0,54%) 
con adrenalina 1: 100.000; 3 fiale x 10 cc. solu. 
zione 0.5% con adrenalina 1: 100.000 

351) Luteogen, 3 fiale da mgr. 2... 

852) Hepatodin, 6 fiale da 2 cc. (categoria). . . è: . 


353 Suoi acquoso, 6 fiale x 1 cc. mg. 2 (catego- 
ria) 


Binasco 


Winhtrop Products Inc. di New! 2- 8-1952 


Yo rk 


(U.S.A.), rappresentaia 


in Italia dalla ditta Labora- 
tori Winthrop, Milano, via 
Monfalcone, 10 


Zambeletti, Milano, via Zambe-| 4- 1-1944 


detti, 14 
Id. 22-10-1951 
Id. 4-11-1954 


Zenit, Milano, via Ampère, 33] 3- 4-1952 


Cutolo-Calosi, Napoli, via P. Ca-| 25- 1-1950 
stellino, 111 


Id. 2-10-1950 

G.L.E.F., Napoli, via Nuova Ma-| 2- 7-1960 
rina, 47 

Ia. 2- 7-1960 

1a. 15- 4-1960 


.| Ist. Farmochimico Glef, Napoli,! 29-10-1958 


via Nuova Marina, 47 


Ist, Sieroterapico Italiano, Na-| 21- 6-1952 
poli, via S. Giacomo dei Ca- 


pri, 68 


Id. 
Id. 
Id. 


25- 6-1947 
16- 6-1945 
10-10-1953 


5985 N. 3930/R 
del 15-12-1964 
9618 id. 
10595 id. 
9090 id. 
2553 id. 
9711 id. 
2843 id. 
10648 id. 
496 id. 
10071 id. 
7154 id: 
6833 1 id 
I 

101 Id. 
101/A Id. 
9199 Id. 
6181 id. 
3001 id. 
3926 id. 
17611 Id. 
17610 id. 
17132 14. 
14361 id. 
6664 Id. 
774 1d. 
103 1d. 
3029/A id. 
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N d'ordine || 


854 


855 


856! 


857) 


358: 
359 


360 


361 


14 


869 


870 


Sal » Numero 
SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA X SEDR A do in e data 
serio, categoria e confezioni . del decreto 
registrazione | registrazione di revoca 
Vaccino antirabbico (uso umano € uso veterina-|Ist. Sieroterapico Italiano, Na-| 14- 2-1950 | 2896 N. 3930/R 
rio), 20 fiale da 5 cc.; 3 fiale da 5 cc, poli, via S. Giacomo dei Ca- del 15-12-1964 
pri, 66 
Vaccino antirabbico concentrato (uso veterinario), Id. 26- 5-1954 | 2896/A id. 
1 fiala da 5 cc.; 1 fiala da 10 ce. (categoria) 
Panistogeno Parrella, sciroppo . + s + + + + .| Laboratorio Prodotti dottori) 10- 4-1945 108 id. 
Parrella, Napoli, vico Stretto 
&i Miracoli, 2 
Birectal, 2 supposte per adulti... 3 è + » Lenza, Napoli, via Pontenuovo| 25-10-1957 | 13218 id. 
m. 28 
Birectal, 2 supposte per bambini. . . .... Id. 25-10-1957 | 13218/1 id. 
Reumalgina Carracoy, balsamo analgesico . . .|Tubi Lux, Napoli, via S. Lucia | 31- 8-1945 264 id. 
n. 110 
Laite calcio, 3 fiale x 5 cc.; 3 frale x 2 ce. . + .| Greco Antonino, Palermo, piaz-| 3-10-1952 | 1115 id. 
za della Vittoria, 7 
Butartril, 5 fiale x 3 cc. da gr. 0,50. . . . . .| Chiesi, Parma, via Palermo, 30| 3- 6-1954 | 8921 id. 
Creosarsoto, 12 fiale da 2 cc. di 2° grado . . . .|Baldacci, Pisa, via S. Michele | 22- 2.1957 | 12185/B id. 
degli Scalzi, 59 
Creosarsolo, 12 fiale di 1 cc. di 1° grado , . . . Id. 22- 2-1957 | 12185/A id. 
Jodarsolo, 12 fiale x 100 di 1° grado; 12 fiale x Id. 28- 3-1955 | 9884 id. 
100 di 2° grado 
5; Accagen {Vitamina H), 5 fiale x 3 cc. da 50 cgr.;| Gentili, Pisa, via A. Mario, 5 } 23- 4-1952 | 6258 id. 
10 fiale x 3 ce. da 50 sgr.; 5 fiale x 5 cc. x 1 gr.; 
20 compresse da 50 cgr. 
Alfasterolo extra forte, 3 fiale x 1 cc. Vitamina A Id. 24- 2-1953 |  7499/A id. 
150.090 D.I.° 
Alfasterolo, gocce x 5 cc.; 5 fiale da 1 cc. tipo nor- Id. 24- 2-1953 | 7499 id. 
male; 5 fiale tpio forte da 1 cc. 
Betagen, 20 compresse; 6 frale x 1 cc. tipo nor- Id. 16- 5-1952 | 6444 id. 
rvale; 3 fiale x 1 ce. tipo forte; 3 fiale x 1 cc. 
tipo urto; 3 fiale x 2 cc. tipo super-urto. 
Bivigen, 5 fiale x 1 cc. da mg. 10 tipo normale; Id. 6- 6-1952 | 6572 id, 
5 fiale x 1 cc. da mg. 25 tipo forte; 3 fiale x 2 
ce. da mg. 50 extra forte; 20 compresse x msg. 5 
tipo normale: 20 compresse c mg. 25 tipo forte; 
10 fiale da 1 cc.: 5 fiale da 2 cc. 
Kappagen (Vitamina K), 5 fiale x 2 cc. da 10 mgr.; Id. 23- 4-1952 | 6256 id. 
10 fiale x 2 cc. da 10 mgr.; 5 ffale x 5 cc. da 50 
mgr.; 20 compresse x 5 mgr. 
Urtosterina; fiaconcino da 15 mgr. 600.000 U.I.; 2 Id. 27- 8-1950 | 3836 id. 
flaconcini x mgr. 7,5, 300.000 U.I. sia per il tipo 
idro-alcoolico che per il tipo in emulsione. 
Vipigen (Vitamina P), 6 fiale x 2 cc.: 20 vom- Id. 5- 5-1952 | 6292 id. 
presse 
Guicofil, 10 flale x 5 cc.; 10 fiale x 2 ce. (catego-| Guidotti, Pisa, via Trieste, 40] 27- 9-1954 7573/A id. 
ria) 
Guicofil già Cofillina, flacone 30 confetti semplice; Id. 1- 41953 | 7573 id. 
flacone 30 confetti sedativo; supposte 10 sempìi- 
ce; supposte 10 sedativo 
Strepiomicolo, 12 fiale x 10 cc... .. 0... + Id. 22- 3-1952 | 6061 id. 
Cadisol, fiacone x 10 cc. gocce normale (50.000 | S.I.R.T. - B.B.P., Pisa, via Nino| 29-12-1953 | 8491 id. 
U.I.); flacone x 5 cc. gocce urto (600.000 U.I.)| Bixio, 30 
Cadisol, fiacone da gr. 250 (categoria granulare) Id. 11- 6-1956 |  8491/C id. 
Cadisol B/12, flacone gocce da 20 cc. (categoria) . Id. 17- 1-1957 | 8491/E id. 
Eta Monovit Sossi, 5 fiale x 1 ce. da mgr. 25. .| Sossi, Pisa, via Cardinale Mafff] 15- 2-1952 | 5996 id. 
mn. 36-38 
Jecormone Sossi, 5 fiale da 5 cc... .. 3. Id. 4- 6-1952 | 6547 id. 
PP Monovit Sossi, 20 compresse da mgr. 50 (cate 1d. 28- 3-1952 | 6958 id. 
goria) 
Terpenina Sossi, 10 fiale da 2 ce. . ass. 14. 27- 9-1954 | 9193/A id. 
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SPECIALITÀ MEDICINALI 
serie, categoria e confezioni 


| Pnceuropenil, 3 supposte da 500.000 U.I.; 3 supposte | 


5| Fisiolar, flacone da gr. 159 di sciroppo . . . + 


| Tiocalcio, 5 fiale da 10 cc... . 0... 


| Rauscr, 3 fiale da 1 cc. 


3! Indolin, 12 capsule da 


| Norybol - 10, 3 supposte x mg. 25 (serie di cate- 


Tireos, 20 compressa . . 6 + 6 03 +0 +0. 


| Pumafer B/12, flacone da gr. 150, . . +... 


Nembutal, 12 supposte x gr. 0,03; 6 supposte x 
gr. 0,2 


Furilin, flacoucino iniettabile x mg. 100. . .. 


Puruin,, 6 supposte per adulti (categoria). . . 


Furilin, 6 supposte per bambini (serie di catego- 
ria) 


lusulina Leo, flacone da 5 cc. da 40 U. per cc.; 
flacone da 10 cc. da 40 U, per cc. 


Icarcillina Sulfa, flacone x 500.000 ULI, + gr. 0,5, 
con annessa fiala solvente 


Icarcillina Sulfa, flacone x 400.000 ULI. + gr. 0,25, 
con annessa fiala soivente (serie pediatrica) 


C-Salicitato, 20 compresse da gr. 0,60. . . 


Isadren, 20 compresse da gr. 0,02... .. +. 
Tiocalcio, 5 fiale da 5 CC... . 0... 6» 


fiocalcio-C, 5 fiale da 16 cc. + 5 fiale da 1cc. (se- 


Athena Medicinali, 


rie di categoria) 


Tiocalcio-C, 5 fiale x 5 cc. + 5 fiale da 1 cc. (ca- 
iegoria} 


x mgr. 0,5. . , 


Garotricol, 25 compresse da mg. 250; 50 compresse 
da mg. 250 


Garotricol, 30 capsule da mg. 250; . 0... 
mg. 100. . 


Indolin {categoria), 15 compresse da mer. :00; 
39 compresse da mg. 100; 30 compresse da ms. 
100; 100 compresse da mg. 100 


Locosan, 12 fiale da 2,5 CC... . L00604. è 


Mercloran, 25 confetti x mor, 18,3... + 


Pronapen, flacone da 2.000.000 U.; fiacone da 4 mi- 
lioni U. 
goria) 
Norybol - 19, 5 supposte x mgr. 5 (categoria) . 
Rectaspint, 6 supposte da gr. 1... ...., 
Siricnovis B, 50 compresse (categoria) . . . 


Stricnovis B, 10 fiale da 2 cc. (categoria). . . 


Strìcnovis B, flacone da 30 ce... .... 


Stricnovis, flacone da 30 ce... .. ce e 


DITTA E SEDE 


Roma, via 
Borgognona, 2 
Ausonia Farmaceutici, 
via San Remo, 18 
Abbott Laboratories North «di 
Chicago (U,S.A.), rappresen- 
tata in IHtalla dalla Abbott La- 
boratories Italia, via Salaria 
n. 1286 -Roma 
lcar, Roma, via Guido d’Arezzo 
n. 32 
Id, 
Id. 


Roma, 


O) 
av 
na 


1a. I 


La Gioia, Roma, via G. Bruz- 
zesi, 2 


Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
rd. 
Id. 
Lancet, Roma, via dei Bichi, 27 
Id. 
Id. 
Id. 
Lozina - Lozinsky, Roma, via 
Levico, ii 
Parke Davis e Company Lia, - 
Hounslow - Londra (Inghil-j 
terra) rappresentata in Italia 
dalla ditta Parke Davis Italia, 
Roma, via L. Valla, 14 
Pfizer Italiana, Roma, via Gae- 
ta, 4 
Serono, Roma, via Casilina, 125 
Id. 
So-Ter, Roma, via F. Datini, 14 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


_—_—=——Y--tideeei--*ee€e*EeEÉé@éEeé&-iii<< ’'’’’@’@@—@@ 


Numero 
Data Numero e data 
di di del decreto 
registrazione | registrazione di revoca 
13- 4-1959 | 15053 N. 3930/R 
del 15-12-1904 
8- 6-1962 | 12001 id, 
13- 5-1952 | 2690 id. 
22- 9-1060 | 16733/B id, 
5- 1-1961 | 16735/A id. 
5- 1-1961 | 16735/A- id. 
25- 5-1955 | 10075 id. 
13-11-1959 | 16290 id. 
13-11-1959 | 16290/1 id. 
24- 2-1955 | 8828/A id, 
8-10-1959 | 2400 id. 
5-12-1959 | 4005 id. 
8-10-1959 | 15844 lc. 
11-.8-1959 | 1643 id. 
11- 8-1959 | 1643/1 id. 
l1- 8-1959 | 1643/A-1 id, 
11- 8-1959 | 1643/A id. 
29- 7-1959 | 12257 id. 
10-10-1962 | 18243/A id. 
10-10-1962 | 18243 id, 
| 19-11-1962 i 20017 id. 
31-10-1962 | 20017/A id. 
21-12-1961 | 5111 id. 
25- 7-1956 ) 11448 id. 
10- 5-1952 6177 id, 
10- 2-1964 
18- 2-1959 | 13568/A-1 id. 
18- 2-1959 | 13568/A id. 
29- 7-1961 | 15990/2 id. 
19-11-1959 | 1833/C id. 
20- 8-1959 |  1833/B id. 
23- 6-1959 |  1833/A id. 
29- 5-1959 1833 id. 
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) 


416 


2) Iodamina, 6 fiale x 


| Calcio Izef giù Levucalcio, 10 frale da 10 cc... 


SPECIALITÀ MEDICINALI 
Serie, categoria e confezioni 


Euasmon, 6 e 10 supposte da gr. 2,50. . . a < 


Euasmon, flacone nebulizzatore x 25 cc. (cate- 
goria) 

Euasmon, 20 e 40 compresse , elet Sri 

Pulmotiber, 6 fiale da 2 cc. . .. 0... 

Pulmotiber, 6 supposte da gr. 2,5 (categoria) . 

Rebios già Rebion, 30 compresse da gr. 0,25. 


Ci-Dalma già Jarezin, 10 fiale da 1 cc.; 10 fiale da 
Rue: 


5 cc. semplice; flacone da 
er. 300 


lodamina, 6 supposte da gr. 2,2 (categoria) . 
Alcillina 600 + 400, flacone da 600.000 U.I. di penli. 


cillina g. procaina (serie + 400.000 U.I. di peni- 
cillina G potassio cristallino + 1 fiala diluente) 


Aleillina 600 + 400 (per uso veterinario), fiacone 
x 600000 + 400.000 U.I. con. annessa fiala scl- 
vente (categoria) 


Alcillina pediatrica 150 + 50, flacone iniettabile 
da 150.000 di penicillina G procaina crist. + 
50.000 U.I. di penicillina G potassio crist. (serie) 


Dequadin,'flacone da 25 coni dentali (categoria) . 


{ Duradrenal, 6 fiale da 1 cc.; 12 fiale da 1 cc... 


Bacibil, 20 Qdiscoidi; 50 discoidi . . . . +.» 


Biotrase, polvere gr. 20 (caetgoria) . . 3.» 
Biotrase, pomata gr. 25. . dla: Et eeat 
Enatrol, 20 sacchetti o... .060 + 0600000 


Euglicol, fiacone da gr. 120... +. +60 + +0» 


Fosfogalega, scatola da 14 cachets. . . . ,. 


Ncopurol, flacone gr. 30; 10 fiale x 1 cc. I grado; 
10 fiale x 1 ce. HI grado; 1 fiale x 1 cc. Il 
grado 


Idrobetina, 3 fiale da 1 cc. x mcg. 50; 5 fiale da 
1ec. x meg. 50 


Idrobetina da 1 cc. x meg. 500... . + » 
Idrobetina, 3 fiale da 1 cc. x meg. 1000. è... . 
Atozidone, 10 fiale da 5 cc. x 8.1... . 2» +. 


Axer Palmitat, 6 fiale da 1 cc. x 20.000 U.I.; 5 frale 
da 1 cc. x 20.009 U.I. 


Azxer Palmitat, 3 fiale da 1 cc. x è0.000 U.L; 6 fiale 
da 1 cc. x 60.000 UL 


Axer Palmitat, 1 fiala da 1 cc. x 150.000 U.I.; 3 fsa- 
le .da 1 cc. x 150.00 U.I.; 6 fiale da 1 cc. x 150.000 
U.L 


Axer Palmitat, 2 fiale da 1 ce. x 300.000 U.I. . 


Azxer Palmitat, flacone da 10 cc. x 500.000 ULI. . 


DITTA E SEDI 


.| Tiber, Roma, via Pietro Collet- 


ta, 5 
Id. 


Id. 
Id. 
Id. 


.| Foscama, Torino, corso Francia 


n. 33 


Taricco, Torino, via C. Alberto 
n. 29 


Boniscontro a Gazzone, Torino, 
corso Racconigi, 23 


Id. 


Importex Chimici Farmaceutici 
Trieste, via Conti, 28 


Id. 


Id. 


Id. 
Id. 


S. A. Hamol Soc. Pharm di Zu- 
riso rappresentata in Italia 
dalla ditta Hamol Italia, Va- 
negono Sup. (Varese), via G. 
Cesare, 33 


1a. 
Hd. 
Id. 


.! Laboratorio Chimico Farmaceu- 


tico Biologico, Mestre SAIS 
Venezia), via Grazioli, 2 


Id. 
Id. 


.|Zambon, Vicenza, via Cappnc- 


cinì, 40 


Angelini Francesco, 
via Flaminia, lil 


Id. 
1a. 


Alfa Farmaceutici, Bologna, 
via Cimabue, FA 


Id. 


Ancona, 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Data 
di 
registrazione 


9- 6-1950 


9- 8-1960 


9- 6-1960 
6- 5-1961 
6- 5-1961 
29- 9-1947 


20- 7-1964 


26- 1-1952 


17- 2-1956 
20-10-1956 


14- 4-1960 


47-12-1057 


1-12-1959 
6- 2-1958 
3- 6-1954 


28- 8-1956 
28- 8-1956 
3-11-1953 
14- 4-1956 


4- 4-1956 
15- 4-1950 


27- 5-1947 


17- 8-1961 


17- 8-1961 
17- 8-1981 
26- 9-1961 


21- 1-1954 
30- 4-1960 
21- 1-1954 
30- 4-1960 
21- 1-195£ 
30- 4-1960 


21- 1-1954 
30- 4-1960 
21- 1-1954 
30- 4-1960 


Numero 


di 


registrazione 


17221/B 
17221/A 


17221 

18904 

18904/A 
868 


10188 
5886 
5886/A 
9196/2 
9196/D 


9196/3 


12235/1 
10336 
8994 


11529/A 

11529 
8323 

10978 


11007 
3227 
738 
13736 


13736/1 
13736/2 
19199 


2191 
2191/1 


2191/2 


2191/3 


2191/A 


Numeflo 
e data 
del decreta 
di revoca 


N. 3930 { R 
del 15-12-1964 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 


id. 


id. 

N. 3935/R 
del 30-12-1964 
id. 

id, 

id. 

id, 

id. 


id. 
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satana. Î 
È Be. w Numero 
"i "al a 

È SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA E SEDE a cola e data 
Le serie, categoria e confezioni ; ara del decreto 
x, registrazione | registrazione di revoca 
46. Calciferol, 1 fiala da 1 cc. x 500.000 ULI.; 3 fiale; Alfa Farmaceutici, Bologna,| 3- 3-1953 | 7484 N. 3935/R 

i da 1cc. x 500.000 ULI; 5 fiale da 1 cc. x 500.000] via Cimabue, &A 6- 3-1953 del 30-12-1964 

i UL 25-10-1961 
447! Calciferol, 1 frala da 2 ce. x 1.000.000 U.I.; 3 fiale Id. 3- 3-1953 | 7484/1 id. 

! da 2 cc. x 1.000.000 D.I, 25-10-1971 

| è 
448! Calciferol, 10 fiale da 1 cc. x 50.000 UL. . è... Id. 30- 6-1964 7484/2 id. 
449' Calciferol, 10 fiale da 1 co. x 100.000 U.L. . . . Id. 24- 7-1961 | 7484/3 id. 
450! Calciferol, flacone gocce da 10 cc. x 2.500.000 U.L. Id. 3- 3-1953 | 7484/A id. 
451! Calcium Endocrino, 5 fiale da 10 cc... .... Id. 19- 1-1957 | 12098 id, 
452! Calcium Endocrino, 10 fiale da 2,5 cc... ... Id. 19- 1-1957 | 12098/1 id. 
453! Calcium Endocrino, 10 fiale da 5 cc... a. . Id. 19- 1-1957 | 12098/2 id. 
454| Calcium Endocrino, 6 supposte pediatriche; 10 sup- Id. 17-12-1957 | 12098/A id. 

poste pediatriche 
455| Calcium Endocrino, 6 supposte per adulti; 10 sup- Id. 17-12-1957 | 12098/B id, 
poste per adulti l . 

456} Combisulfan, 20 COMPPESsa . . . 0.0. 6060» Id. 17- 1-1958 | 13394 id, 
457; Combisulfan, 6 supposte tipo semplice . .. .. Id. 17- 1-1958 | 13394/A id. 
458; Combisulfan, fiacone da 100 cc emulsione . . . Ia. 17. 1-1958 13394 /B id, 
4591 Combisulfan Penicillina, 6 supposte da 100.000 Id. 17- 1-1958 | 13394 /C id. 


10 supposte da 300.000 U.I. 


461! Cronosulf (già Metossil), fiacone da g. 150 sciroppo Id. 24-10-1959 | 16160 id, 
10- 6-1961 

462; Cronosulf (già Metossil), 12 compresse. + +. è è Id. 81- 5-1960 | 16160/A4 id. 
10- 6-1961 I 

463: Cronosulf, 20 capsule da g. 05... 6.0. Id. 9- 6-1961 | 16160/B id, 

464! Dibenvu, fiaconcino da 500.000 U. + frala solvente Id. 9- 2-1960 * 16358 id. 

da 3 cc, 
465! Dibenvu S, 1 flaconcino da 509.000 U.I. + fiala so0]- Id. 30- 3-1960 | 16357 id. 


vente 


466} Dibenvu S, 1 fiacone da 500.000 U. + g. 0,25 con] . Id. 19- 5-1961 } 16357/1 
annessa fiala solvente da 3 cc. 
467) Dibenvu S, 1 flacone da 1.000.000 U.I. + g. 0,5 con Id. 19- 5-1961 | 16357/2 


annessa fiala solvente da 5 cc. 


468! Dibenvu S, 1 flacone da 1.000.000 U.I. + g. 1 con Id. 19- 5-1961 
annessa fiala solvente da 5 cc. 


16357/3 


469! Fosfocalciositocoidina, flacone da 150 ce. sciroppo; Id. 12- 1-1961 | 9114 


flacone da 200 cc. sciroppo 
470! Fosfocalciositocoidina, 10 fiale da 2 ce... .,. Ia. 30- 6-1954 | 9114/A 


471 Gentisod, 20 compresse da g. 0,50 di sodio genti Id. 25-10-1950 | 4059 


Ì 
sato; 60 compresse da g. 0,50 di sodio gentisato 
472| Gentisod, 5 fiale da 10 cc.; flacone da 150 cc. di Id. 22- 4-1953 | 4059/A 
sciroppo 
473| Glucorone, flacone gr. 100 sciroppo . . +... .|A.L.F.A., Bologna, vie Emilia| 16- 2-1954 
Ponente, 36-B 


474. Glucorone con Dimetilamidofenazone, 20 comprss- Id. 16- 2-1954 
se da g. 0,8 da mgr. 500 + mer. 200; 10 fiale x 
5 co. da g1+ g£. 0,25 


475! Glutina (già Glutamin), 60 compresse; 200 com-| Alfa Farmaceutici, Bologna, via | 11- 7-1959 
presse Cimabue, 9A 22- 3-1961 


476! Glutina (già Glutamin), flacone da g. 100 scìrop- Id. 11- 7-1959 
} po; flacone da g, 200 22- 3-1961 


I 
477| K - Enteral, 20 compresse... Li... 464. Id. 30- 41951 
78 K - Enteral, flacone da 150 cc. di sciroppo. . . . Id. 30- 4-1951 | 4818/A 
479: x - Enteral, flacone da g. 100 di sciroppo al 10% Id. 8-10-1960 | 4818/A-1 


“0 Jodositocoldina, flacone da 150 cc. di sciroppo . Id. 13-11-1958 14390 


8666 


8666/A 


4762 


4762/A 


4818 


U.I.; 10 supposte da 100.000 U.I. 
460) Combisulfan Penicillina, 6 supposte da 300.000 L.I.; Id. 17- 1-1958 ! 13394/D id. 
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Lr 
(i) 
3 SPECIALITÀ MEDICIFALI DIST een sn dra 
- serie, categoria e confezioni registrazione | registrazione 
481} Metossil, 10 compresse da gr. 0,5; 12 compresse | Alfa Farmaecutici, Bologna,| 18- 3-1960 | 16838 
da gr. 0,5 via Cimabue, 9A 8- 8-1960 
482| Metossil, flacone gocce da 10 cc. (categoria) . Id. 20- 9-1960 | 16838/A 
483) Metossil, flacone emulsione da gr. 100 (categoria) Id. 8- 7-1961 | 16838/B 
484| Metossil, 5 supposte da g. v,5 (categoria) . Id. 8- 7-1961 | 16838/C 
485, Metossil, 5 supposte da gr. 1 (serie di categoria) . Id. 8- 7-1961 | 16838/C- 
485 ‘Potivatsamina, flacone da gr. 15 linimento; flacone Id. 1- 3-1955 | 9750 
da gr. 30 linimento 
487) Polibalsamina, 3 supposte da gr. 2,2; 6 supposte Id. 26-10-1955 | 9750/A 
da gr. 2,2 i 28-11-1961 
488 Polibalsamina, 3 fiale da 2 cc.; 5 fiale da 2 cc. Id. 26-10-1955 | 9750/C 
28-11-1951 
489 Polibalsamina, fiacone x 15 ec. gocce uso nasale Id. 1- 3-1955 | 9750/D 
490 Pregnebione, 20 compresse tipo semplice; 3 data Id. 30- 7-1954 | 6850 
da 1 cc. tipu semplice; 20 compresse tipo nor- 
male con stricnina; 3 fiale 1 ce. tipo normale con 
stricnina; 20 compresse tipo forte; 3 fiale da 2 cc. 
tipo forie; 20 compresse tipo forte con stricnina; 
3 fiale da 2 cc. tipo forte con stricnina 
491 Preqgnebione, 20 compresse tipo semplice; 20 com- Id. 30- 6-1954 | 6850/A 
presse con stricnina; 3 fiale da 3 cc. tipo sem- 
plice: 3 fiale da 3 cc. con stricnina 
492: Pregnebione, 8 supposte tipo normale; 3 supposte Id. 19- 4-19535 | 6850/B 
tipo forie, 3 supposte tipo fortissimo 
493 Pulmosolfamina, flacone da gr. 150 sciroppo tipo Id. 7- 2-1959 | 14748 
sempl.ce 
494 Pulmosolfamina, fiacone ‘da gr. 100 sciroppo al 1G. 21- 5-1960 | 14748/1 
10%, 
495; lulmosolfamina, fiacone da cr. 150 sciroppo con IDE 7- 2-1959 | 14748/A 
1 efedrina 
496] Pulmosollamina, 6 .upposte da gr. 2 tipo sers- 1. 7- 2-1959 | 14748/B 
piice 
497 Pulmosol!amina, 6 supposte da gr. 2 con efedrina 11. 7- 2-1959 | 14748/0 
198! Rebios, 40 compresse da gr. 0,25 Foscama, Ind. Farmaceutica] 29- 9-1947 868 
Italiana, Terino, corso Fran- 
cia, 32 
\ 
499! Sinergon AD, 1 fiale da 1 cc. tipo forte; 3 fiale da| Alfa Farmaceutici, Bologna,| 15-11-1950 | 4161 
| 1 cc. tipo forte; 1 fia'a da 1 cc. tipo urto: 3 fale| via Cimabue, 94 
{ da cc. tipo urto: flacone da 10 cc. di soluzione 
I oleosa tipo urto 
500: Beconol, flacone gocce da 10 cc... a + » .| Bonomelli Farmaceutici, Dolza-| 6- 9-1960 | 17526 
go (Como), viale Cicozna 
Montecuccoli, 1 
601! Ormofilina, 20 confetti ; CEE ALIE EEE Id. 11- 5-1955 | 10022 
602) Pancreatina bile, 20 confetti cheratinizzati . . .| Vister Vismara Terapentici, Ca-| 12- 4-1949 | 1941 
satenovo Brianza (0Cmo) 
603 Sucrida Berna, 20 tavolette, 40 tavolette, 200 tavo-| Ist. Sierot. e Vaccinogeno Sviz-| 17- 3-1961 | 18546 
lette zero di Berna rappresentato 
in Italia dalla ditta Ist. Siero- 
terapico Berna, Como, via 
Bellinzona, 33 
504, Tussaben, flacone da gr. 180 di sciroppo per a-|Lab. Chimico Biologico O. Be-| 19- 7-1960 | 8810 
dulti nedetti, Firenze, via Orcagna 
n. 21 
an, fiaccne gocce da gr. 25 (categoria), . .| Lab. Scientifico AR. GA. (già| 22-10-1955 70/A 
505! Jodopan, 8 & ( = ) della ditta Medital), via Ma- ! 
saccio, 29, Firenze 
606! Algicon, 6 fiale da 1 cc... . 0.6 0 è a a a «| I.S.A.F., Firenze, via Maraglia-| 31- 7-1951 5163 
no, 56 
607| Brocal, fiacone da gr. 225 di sciroppo . sa »| Istituto Bruzzesi, Firenze, via| 10- 3-1960 | 16993 


17 


Bolognese, 62 


Numero 
e data 
del Cecreto 
di revoca 


N. 3935/R 
del 30-12-1964 


id. 


id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 


id. 


id. 


id. 


id. 


id. 


18 Supplemento orlinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 86 del 5 aprile 1965 
= } 
(S) ., 
5 Data Numeri pnenD 
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z SPECIALITÀ MEDICINALI E en c 2 e data” 
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508 H_nteropectin, flacone da gr. 50 di polvere. . . Istituto Bruzzesi, Firenze, via! 30- 6-1947 784 N. 3935/B 
Bolognese, 62 del 30-12-1964 
500° Fitometal, 20 compresse . ....... È Id. 10-10-1952 | 7140 id. 
510° Freno - Pen, 1 fiala da 5 ce... .... Id. 16-11-1956 | 11046 id. 
511, Jodatone oleoso, flacone da gr. 12 di soluzione per Id. 27- 1-1953 | 7404 id. 
uso esterno 
512; Tiocalcio, 10 fiale da 5 cc.; 5 fiale da 10 cc. , . Id. 28- 5-1946. 450 id. 
513 Hepatovit flacone da g. 175... 6606. Pagni Raffaello, Firenze, via V.| 24- 2-1955 | $006 id. 
da Bisticci ,4 
514 Jodovalide, 10 fiale da 2 co... .0. + + + + .| Farmaceutici Ecobi (già ‘.ab.| 12- 6-1956 | 11263 id. 
ZI Chimico Emmebi), Genova, 
via F. Pozzo, 14 
15, Jotovadile, flacone gocce da g. 20 (categoria) . Id. 12- 6-1956 | 11263/A id. 
516: jngiobis Emmebi, 3 fiale da 1 cc. è Lab. Chim. Emmebi, Genova, | 11-10-1956 1594 id. 
| via F. Pozzo, 14-3 
517 Alirosinu, fiucone da gr. 250 , eni Vecchi e C. Piam, Genova, viaj 5- 9-1950 | 3845 id. 
| Padre G. Semeria, 5 
518' cerebroamina, 10 fiale da 1 ce PRESO td. 28- 6-1950 | 3568 id. 
i 18- 1-1957 
519. Frenemo, 1 fiala da 20 ce. per aerosolterapia Farmaceutici Bruco, Genova, | 10- 9-1049 601 id. 
Î via Canevari, 246 
520. Krat Sofos, flacone da 200 co... ..., Vecchi e C. Piam, Genova, viaj 5- 9-1950 | 5843 id. 
Î Padre G. Semeria, 5 
521: (lrolizzato 47 Sofos, 5 fiale da 1 cc... .,. . Id. 21- 1-1950 | 2840. id. 
522° Metazina, 15 compresse da gr. 0,60... . » Vecchi e C. Piam, Genova 13- 8-1958 | 13924 id. 
523: Metazina, flacone sciroppo da sù cc... . + Id. 8- 2-1961 | 13924/A id. 
524' Vicozid, scatola da 30 biscotti Id. 27-12-1957 | 6455/C id. 
525. Novum. Sofos, 5 fiale da 1 cc. per le serie A, B, C, Id. 27- 9-1950 | 3888 id. 
| DEE GL: > SANI 
526 Naulisan Composicum, 5 supposie (categoria) . .|Chemosan Union di Vienna (Au-| 2-10-1957 | -6784/D id. 
3 stria), rappresentata in Italia 
dalla ditta Zilliken, Genova, 
corso Carbonara, 100-2 
I A 
527 Recresal, 30 tavolette... 0.0.0. + + + + + +| Chemische .werke Albert di] 18- 2-1952 | 5909 id. 
Wiesbaden-Biebrich (Germa- 
nia) rappresentata in Italia 
dalla ditta Zilliken € C, G>- 
nova, corso Carbonara, 10 A-2 
528! Inlibiotica, tubo da'gr. 4 di pomata oftalmica .|A. Bertelli, Milano, via A. Maic-| 2- 4-1958 | 153695 id. 
chi, 6 
529 intisettica calmante Gel, tubo da gr. 4 collirio Id. 20-12-1958 | 14967/A id. 
solido 
530|.1:ulene, flacone da gr. 10 collirio . .... Id. 28- 1-1959 | 14736 id. 
5311 fzulene, astuccio da gr. 4 collirio solido . Id. 28- 1-1959 | 14736/A id. 
532; Pemiger Atropina 0,5%, tubo da gr. 4 collirio so- Id. 27-12-1958 | 14623 id. 
fidu 
533; Bemigel Atropina, tubo da gr. 4 collirio solido . Id. 27-12-1958 | 14623/1 id. 
534, Remi Midriatico, ffacone da gr. 4 collirio. . Id. 20-12-1958 | 146C5/A id. 
535] emi Miotica, flacone da gr. 10 collirio. . . . Id. 20-12-1958 | 14662/A id. 
520 Remi Omatropina, flacone da 10 cc. collirio Id. 20- 4-1959 | 14946/A id. 
537, Collirio Bemi Benzisol, flacone da gr. 10 collirio . Id. 19- 4-1957 | 12465 id. 
538, Collirio Bemi Labotropina, flacone da 5 cc. . Id. 18- 4-1957 | 12454 id. 
539, Cloramfenicolo 1% Gel, tubo da gr. 4 di collirio Id 17- 3-1959 | 14885 id. 
solido ? 
540, Cloramfenicolo Prednisolone Gel, tubo da gr. 3 di Id. 20-10-1959 | 160074 id. 


colirio solido 
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E Sui N Numero 
D ME Ì & 
B SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA È SEDI n “a e data 
= serie, categoria e confezioni : l del decreto 
>, registrazione | registrazione di revoc& 
541: Cortineotricina, tubo da gr. 4 di pomata oftalmica|A. Bertelli, Milano, via A. Ma-| 8$- 7-1958 | 13980 N. 3935/R 
iocchi, 6 del 30-12 1464 
542, Glucosio Vitaminico Gel, collirio solido tubo da Id. 8-11-1960 | 17777 id. 
gr. 4 
543! Idrocortisone 1% Gel Bertelli, collirio solido tubo Id. 7- 7-1959 | 15302 id. 
da gr. 4 
b44| Zopocin, pomata oftalmica tubo da gr. 4. . Id. 260- 7-1958 | 14080 id. 
545 Pilocarpîna 1%, fiacone gocce da gr. 10. Id. 5- 9-1959 | 15283/A id. 
546: Pilocarpina 2%, tubo da gr. 4 collirio solido al Id. 5- 9-1959 | 15283/B id. 
R% 
547: Pilocarpina 3%, tubo da gr. 4 collirio solido a! Id. 5- 9-1959 | 15283/B-1 id. 
Dy 
d70 
548 secenio anti biefaritico Gel, iubo da gr. 8 collirio . id. 29- 3-1961 | 18721 vd. 
549! Sulfo - Caf, tubo da gr. 4 pomata oftalmica . Id. 15- 4-1959 | 14888 .. id. 
550. Sulfo - Caf, tubo da gr. 4 pomata oftalmica con Id. 15- 4-1959 | 14888/A id. 
cortisone ak 
B5li Stittetra, flacone da gr. 0,500 + fiala di solvente .| Alpi Terapeutici, Milano, via| 23-11-1961 19378/A id. 
) Stilicone, 39 
552, Silicarboi, 100 compresse . die ASL.T.E:A,, Milano, via F. Nullo| 30- 6-1956 | 10143 id. 
n. 13 
553 Tloformina, 20 compresse 2a na, ea Id. 7- 6-1955 | 10176 id. 
554 Tiofcrmina, 5 fiale da 5 co. (categoria). . . . Id. 7- 6-1955 | 10176/A id. 
535, Teural, 12 supposte normale . » + +» | La Ditta Warner-Lambert Phar-| "7-11-1952 | 7230 id. 
macèutical Cofnpany New Jer. 
seé (U.S.A.) rappresentata in 
Talia dalla ditta Angiolini, 
Milano, via Balzaretti, li 
556: T'edral, 21 confetti ad azione ritardata . . . . ra. 21- 7-1954 | 7230/A id. 
557 Cytobion forlissimum, 1 fiala da 1 cc. x 1000 gam-| Bracco, Ind. Chimica, Milano, | 17- 6-1958 5816/1 id, 
' ma via Folli, 50 
558 Cuprer (soluzione per uso esterno), fiacone da Id. 16- 5-1958 | 8620 id, 
125 ce; flacone da 51 cc.; fiacone da 100 cc.; fla- 
! cone da 200 ce.; fiacone da 500 cc.; flacone da 
| 000 cc. 
559 Fstromenin, flarone gocce x 20 ce. . Id. 1?- 8-1958 | 4263/0 id. 
560 Estromenin (uso veterinario), fiacone da 5 cc. s0- Id. 17- 6-1958 | 4263/A4 id. 
lazione olcosa 0,1% 
561 Karanum, 20 compresse x g. 0,015... Id. 1l- 4-1958 | 6328/A id. 
562° ferenum, 5 fiale da 1 co. x 10 Mg... .6. Id. 1]- 4-1958 | 6328 id. 
563] Metural, 18 compresse . . aa ine rie Id. 3- 3-1952 441 id. 
564 Pas - Cilag, 100 compresse x gr. 0,5... Id. 4- 3-1952 | 2547 id. 
565) Permease, 10 fia'e da 1 ce. tipo debole. . . Id. 8- 9-1954 9289 id. 
566; Scofcdal, 10 fiaie da 1 cc. tipo debole. . . . . Id. 10- 5-1958 2984 id. 
567) Scofedal, 10 fiale da 1 cc. tipo forte. . . . . Id. 10- 5-1958 | 2384/1 id. 
568! Solfone Citag, 5 fiale x 5 CC... ..0.. +1 H. 1- 3-1952 | 2145 id. 
poo| Sfipticina, 20 confetti da gr. 0,05... .. è» Ia. 13° 5-1958 8750 id, 
570! Stipticina, 5 fiale da 1 cc. x gr. 01... .. Ia. 13- 5-1958 | 8750/4 id. 
571| Vecicno poliomielitico Connaughi, 1 flacone da 3 Id. 5-10-1960 | 14380 id 
‘ce.; 1 fiacone da 10 cc. 
5721 Badional Gel, tubo pomata da gr. 20; tubo pomata|Bayer «di Leverkusen (Germa-| 12-10-1953 | 8498 id. 
da gr. 50 nia), rappresentata in Italia 
dalla «ditta CO-FA, Milano, 
viale Certosa, 126-130 
573| Bayer - E 39, 5 fiale da mg. 10 + fiala solvente . Id. 30- 3-1960 | 12418 id. 
674] Bayer - E 39, 30 capsule gelatinose da mg. 5 (cate Id. 25- 3-1957 | 12418/A id. 


goria) 
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x serie, categoria e confezioni ieclicaivns: seglatiazicae i ka 
575| Baytinal, 1 fiala da gr. 1 di sostanza secca +|Bayer di Leverkusen (Germa-| 17-11-1955 | 10569 N. 3935/R 
fiala solvente da 10 cc. mia), rappresentata in lta:ia del 30-12-1964 
dalla ditta CO-FA, Milano, 
viale Certosa, 126-130 
576! Lattoflavina Bayer, 5 fiale da 2 cc... ... Id. 13- 3-1951 | 4471 id. 
577| Plus - Micinas, flacone da 500.000 + gr. 0,50 con| CO. FA., Milano, viale Certosa | 20- 6-1961 | 8001/B id. 
‘annessa fiala solvente da 2 cc. (categoria) nn. 126-130 
578| Solarson, 12 fiale da 1 cc.; 12 fiale da 2 ce... Id. 8- 5-1952 | 6294 id. 
579) Menacyl, 10 compresse; 2 compressa . Pe a « .| Lakeside Lab. dott, Milwakuee (1) _ id. 
(U.S.A.), rappresentata in Ita- 
lia dalla ditta Farber, Milano, 
via Imperia, 35 
680! Anabolsterina, 5 fiale x 2 cc. di 1° grado; 10 fiale! Ganassini, Milano, via P. Gag-| 15-11-1962 | 14563 id. 
x 2 cc. di 1° grado gia, 16 18- 5-1963 
581| Anabolsterina, 5 fiale x £ cc. di 2° grado; 10 frale Id. 15-11-1962 | 14563/1 id. 
x 2 cc. di 2° grado . . . +... +0 18- 5-1963 
582° Anabolsterina, 10 confetti cheratinizz. da gr. da Id. 15-11-1962 | 14563/A id. 
15 confetti cheratinizz. da grfl 0,60 
583/ Reminaljodina, flacone gocce x gr. 30. «a Id. | 11- 2-1956G | 10887 id. 
584| Reminotodina, 6 fiale x 2 cc... 680660, Id. | 2-1956 | 10887/A Id. 
685) Osadrin, 8 fiale x 500... . 606 e +4 è a .| Knol], Milano, via Soperga,j 4-12-1957 | 13217 id. 
° nn. 37-39 
686! Pen-Tetraciclina, pomata oftalmica in tubo x gr. 5| Istituto De Angeli, Milano, via| 30- 4-1957 | 12476/C id. 
Serio, 15 
587| Neuroglutina, 25 compresse . . . +. + + + + .| Iniziative Terap. Panther, Mi-! 9- 3-1962 | 18601 Id. 
lano, via Doberdò, 16 
588; Artrineuril (serie di categoria), 5 ampolle Jliofiliz-| Istituto Medicamenta, Milano,| 19- 9-1961 | 17860/1 id. 
zate x 2000 meg. con annesse 5 fiale di solvente | via S. Vida, 7 
589| Ditiovit-Ibi, 20 compresse da mg 5 . . . + .|I.B.I. - Istituto Bioch. Italiano, j 27- 2-1961 | 18500 id. 
Milano, via Brembo, 65 
5901! Diotivit-Ibi, 10 compresse da mg 10 . .. . Id. 27- 2-1961 | 18500/1 Id. 
591) Diotivit-Ibi, 10 compresse da mg. 25; 30 compresse Id. 27- 2-1961 | 18500/2 id. 
da mg. 25 8- 5-1961 
592| Diotivit-Ibî, 10 compresse da mg. 50... ... Id. 27- 2-1961 | 18500/3 id. 
593|. Nicovitam-Ibi, 10 compresse da g. 0,05; 10 compres- Td. 30- 7-1943 45 id. 
se da g. 0,20; 10 fiale da g. 0,10 
594| Koda-Lipid-Ibi, 30 compresse da mg. 125 . . Id. 22-11-1961 | 19246 id, 
595| Foscadina, 10 fiale da 1,3 ce... . +... +. .|iL& Chi Lo - presso Lab. Man- lettera 1716 id. 
zoni, Milano, via Vela, 5 9- 3-1950 
596| Liver injection, 3 fiale x 1 ce. da 5 U.; 3 fiale x | Lakeside Laboratories Inc. Mil-| 29- 5-1947 748 Id. 
2 cc. da 10 U.; 2 flacone x 10 ce. da 100 U.; 1 fia-| wankee 1, (USA), rappresen- 
cone x 10 cc. da 150 U. tata in Italia dalla ditta Far- 
ber Ref, Milano, via Imperia 
n. 35 
597| Astracor, 6 supposte x gr. 1,5 è . a + + + + .|Lampugnani Farmaceutici, Mi-| 13- 4-1954 | 5970/A Id, 
i lano, via Gramsci, 4 
598| Astrazolo, 10 supposte x gr. 150... Id. 11-11-1958 | 6589/A id. 
599 Astrazolo, flacone gocce x 10 cc. uso oftalmico Id. 11-11-1958 | 6589/B id, 
600| Circoran, 10 compresse; 6 fiale x 1 cc.; fiazone Id. 5- 3-1948 1201 Id, 
gocce x 10 ce. . .. De 3 ; 
601 Galasan, flacone x gr. 50 di soluzione uso esterno Id. 8-10-1949 2519 id. 
602) Neober, fiacone gocce da 20 ce... .. 4.4. Id. 7-11-1959 | 16280 id, 
602: Neober, 20 compresse. La. 0080 Id. 7-11-1959 | 16280/B 1d, 
604| Neodrenal, 6 fiale x 10€... 66106. Id. 9- 9-1959 | 15640 id. 
605| Neodrenal, 20 compresse soto:inguali da gr. 0,60 Ia. 9- 9-1959 | 15640/A id. 
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606| Neosteril, flacone x 50 ce. eovra ee. a +| Lampugnani Farmaceutici, Mi-| 28- 4-1955 | 9954 N. 3935/R 
lano, via Gramsci, 4 del 30-12-1904 
7° Neosteril tintura, fiacone x 100 cc. (categoria) . Id. 30- 8-1955 9954/A id. 
608, Neosteril, fiacone da 100 CC... 660.000 Id. 13-10-1955 | 9954/B id. 
609| Simcor, flacone da 10 cc... ve, + sè è Id. comunicato dell 16086 ia, 
ri 5-12-1901 
610| Simcor, 6 fiale x 2 €60... L56464 Id. comunicato dell 16086/A id. 
20- 2-1961 
611) Bedoxyil, £ Pale da 1 ce. x 1000 gamma; 5 fiale da | Maestretti, Milano, viale Gran| 27- 2-1961 | 5634/1 id. 
1 ec. x 1000 gamma; 4 fiale da © cc. x 100 gamma! Sasso, 18 
612| Bedoxyl, flacone da 10 cc. Id. 27- 2-1961 | 5634/A id. 
613i Citrasodina, 6 fiale da 5 ce. i>a UD Id. 22- 2-1952 | 6006 id. 
614| Colcamyt, 12 compresse da 4 mgr. (categoria) Id. 20- 8-1959 | 14229/A id. 
615) Corticyl, 4 fiale da 10 mgr. FRA T Id. 15- 5-1950 | 2300 id. 
616| Pecaserpyi, 6 supposte da inz. 20 (categoria) Id. 27- 6-1961 | 16186/A id. 
617) Desameton collirio, flacone da 3 cc... ... Id. 24- 9-1960 | 17617 id. 
618: Desameton, pomata da gr. 3 (categoria) . . . Id. 10- 6-1961 | 17617/A id. 
619} Pisonyl, 40 compresse con reserpina dealer Id. 24- 2-1961 | 13213/A id. 
620] Gonadoseryl 5000 U. (serie), 1 fiala da 5000 ULI. + Id. 20- 6-1952 | 5027/A id. 
una fiala di solvente 
621| Gonadocoryl 10.000 U., 1 fiala da 10.000 U. + 1 fiala Id. 13- 5-1952 | 65481/A id. 
di solvente 
622| Idrorenil, 20 compresse da mg. 50 . . ..,. Id. 5- 9-1959 | 15306/1 id. 
623] /odometina (categoria), 50 compresse RE Id. 25-11-1955 } 7761/A id. 
624| Lipoipen, 1 flaconcino da 500.000 U. + fiala diluen-|. Id. 13- 6-1959 | 10857 id. 
te da 3 cc. 
625| Miociclina, 1 flaconcino + 1 fiala di diluente Id. — 15339 id. 
626| Miotran, 20 compresse da 100 mer. . . ... Id. 9- 5-1960 | 17079 id, 
627) ‘*ftarsoto, 12 fiale da 1 cc. SETA Id. 18-11-1953 | 8379 id. 
628| Penicillina Roussel, flacone da 200.009 U.; flacone Id. 29-12-1949 | 2747 id. 
* da 100.000 U.: flacone da 200.009 U. 
c9' Penicillina Rousscel, 20 pastiglie x 2000 U.; pomata Id. 8-11-1950 | 2747/A id. 
gr. 15 x 2000 U: 6 ovuli x 100.000 U.; pomata 
o.talmica gr. 5 x 2000 U. 
630! Penicillina Roussel, flacone da 400.000 U, Id. 11- 3-1952 | 2747/B id. 
631| Peni-Procaina, flaconcini 500.000 U. + solvente; Id. 21- 7-1954 | 9158 id. 
{_ flaconcini 400.000 U. + solvente 
632; serenol, 6 SUPposte LL. ea Id. 19- 1-1954 | 8561 id. 
633 sterogyi, flacone da cc. 10 gocce . . ... Id. 8- 8-1944 205 id. 
634! strevto-Lipopen, 1 Îlaconcino + fiala diluente Id. 13- 6-1059 | 13153 id. 
635! Strento Penyl, 1 fiaconcino + fiala di eccipiente . Id. 11-10-1954 9418 id, 
636! Tonico al pancrinol, flacone x ce. 45 tipo concen- Id. 30- 1-1944 103 id. 
trato 
637| Tiopirene, flacone da 75 cc... 6. Id. 1-12-1959 | 16123/A id. 
638| Tetracompler, 8 capsule... Id. 30- 9-1959 | 15849 id. 
639| Tetracomplex, 16 capsule per uso pediatrico Id. 11- 2-1960 | 15849/1 id. 
640! Tetroid, tubo di 16 compresse . . . . .. Id. 20- 8-1959 | 11593 id. 
641) Venotrop polvere, scatola da gr. 70... . Id. (1) 7 id. 
642} Vitancuran, 2 fiale da 3 cc. x 100 mg. tipo urto . Id. 85-10-1960 1894/2 id. 
643| Zimmocal, tubo di 50 compresse . . .... 4. Id. 20- 5-1949 | 1846 id. 
644) Dinitrile Vit, flacone da gr. 160 di sciroppo . , Maggioni & €., Milano, via G.| 3- 1-1959 | 4536/H id. 
Colombo, 4) 
645| Isobicina, flacone da gr. 160 di sciroppo . : « è Id. 3- 6-1953 | 6336 id. 
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SPECIALITÀ MEDICINALI 
serie, categoria 0 confezioni 


DITTA E SEDE 


Data 
di 
registrazione 


Lambal, fiacone da 10 cc. di soluzione al 10% . 


Cidecolato purgativo alla Fahoiialena del dottor 
Viola, busta da gr. 8 di polvere; busta da gr. 


SA 


Pnarmatonin, 100 fiale x 1 cc. al 2%; 100 fiale x 
1 cc. al 4 %; 20 cilindri x 1,8 cc. al 2% 


Terramicina elisir, flaconcino da gr. 1,5 + flacone 


20 compresse tipo semplice; 10 fiale da 1 
ce. tipo semprice; 10 compresse tipo amide; 10 


I Lenic Complex con Miacina, 20 capsule (categoria) 


Hemoplastina, flacone da gr, 180 di sciroppo fer 
roso Vit.; 30 tavolette da gr. 2 calcio Vit.: 30 ta- 

2 calcio vit. ferroso 

llemoplastina, 6 fiaconcini x 10 cc. di siero fer- 


250.600. 


Bith, 5 flale da 2 ce. x mg. 90... 
20 compresse 


Ossimicina, sospensione per uso orale in flacone 
1,5 (categoria) 


«inartrolo, pomata in tubo da gr. 20. . .. 


Antitussin, flacone da gr. 100 sciroppo cu 
fiale da 1 cc. per bambini 

cc. pet adulti (seris) 
Tonergoio, flacane da gr. 150 sciroppo tipo sem- 


Toncrgoto, 10 fiale da 2 cc. tipo semplice (cate- 
150 sciroppo con stric- 
Tonergalo, 10 fiale da 2 cc. con stricnina (catego- 
20-cc. di soluz. aerosol 
20 cc. di soluz. aerosol 


Terramvicina, tubetto unguento x 1 concia; flacone 
x gr. R + mot.t x 10 solvente Terramicinn gocce 
flacone sospensione orale x gar. 1,5 


Terramicina, flacone gocce oftaimiche x 5 cc. ‘c9- 


soluzione otoiatrica (categzria) 


22 
5 
E 
Sa 
Kei 
Ue] 
Z 
646 
647] Ferenovo, .20 tavolette 
648 
649 
dii 
659 
x ;40 cc. elisir 
IDÌ 
651| vicBiat, 
fille da 2 cc. tipo amida 
652 
653 
volette «iu gr. 
654 
roso Vit. per uso orale 
655| Bith, 5 flale da 1 cc. x mo. 
656 
657| Kinascorvil, 4 compresse confettate; 
conîettate 
658] Ossimicina 8 capsule da mg. 250 . 
659 
da 30 cc. x gr. 
660 
GGI 
662! Canfopulmina, 5 
663. Canfopulmina, 5 fiale da 2 
EG4 
plice 
665! 
I goria) 
666: fTonergolo, fiacone da gr. 
nina. (categoria) 
667] 
ria) 
GGg: Dalomit, flacone gocce da 
con efedrina 
669: Dotomit, flacone gocce da 
! con efedrina e adrenaina 
670! 
uso orale 
671! Terramicina, 
Ù 
672; Î 
tegoria) 
673 Terramicina, 
674 Terramicina, 


polvere aspersoria . . .. 


Maggioni & C., Milano, via G. 
Colombo, 40 


Id. 


Officina Farmacoterapica Am- 
brosiana, Milano,. via Gallara. 
te, 149/1 


Pharmaton S. A. di Lugnano 
Bioggio (Svizzera), rappresen- 
tata in Italia dalla ditta Den- 
talica, Milano, via Santa Sofia 
n. 8 

Chas Pfizer & Co. di New York, 
17 (U.S.A.), rappresentata iu 
Italia dalla ditta Pfizer Italia- 
na, Roma, via Gaeta, 4 


Zambeletti, Milano, via L. Zam- 
beletti, 14 


Cutolo Galosi, Napoli, via P. Ca- 
stellino, 111 
Ita'iano, 


OE via SO Giacomo dei 
Capri, 66 

Id. 
Dima - Lab. RB'iofarmaceut'ci, 


Roma, via Ugo Bassi, 20 
Id. 


Consorzio Neoterapico Naziona- 
le, Roma, via di Priscilla, 101 


Id. 
Id. 


Lab. Farm.cn Roma::0, Roma, 
piazza S. Maria in Trastevere 
n. 9 


Id. 
Id. 
Id. 
ICA 


Id. 
Id. 
Id. 
Helvi, 


n. 2 
Id. 


Roma, via G. Co:toiengo 


i Chas Pfizer di New York U.S.A.) 
rappresentata in Italia daMa 
ditia Pfizer Italiana, Roma, 
via Gaeta, 4 


Id. 
Id. 


Id. 
Td. 


5- 5-1947 
15- 7-1957 


3- 1-1959 
26- 4-1955 
30- 8-1955 


31- 3-1949 
e cemunicato 


5-11-1963 


11-12-1952 


8- 6-1943 


16- 2-1954 
10- 4-1959 


10- 4-1959 
4- 1-1957 


22- 2-1957 
22- 2-1857 


18- 9-1957 
10- 9-1957 
20- 9-1957 


20- 9-1957 
91997 


9-1957 
9-1957 
9-1957 
1-1957 
5-1959 


1-1959 


3-1933 


Numero 
di 
registrazione 


703/C 
13816/A 
9943 


1860 


4411/A 


39 


14940/A 


107/A 


107/B 
7988/1 


3343 
3343 


12260 
12260/A 


12930 
12982 
12984 


12984/A 
12981 


12981/A 
12981/B 
12981/0 
14706 
1£700/A 


4411/B 


4411/C 
4411/C 


4411/C 
4417/C 


arenzevmineme - | 


Numero 
e data 
del decreto 
di revoca 


N. 3935/R 
del 30.12-1964 


id. 
id. 


id. 


id. 
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LA 
075 Terramicina, compresse solubili (categoria) .} Chas Pfizer di New York (U.S.A.)] 26- 5-1954 | 4411/C N. 3945/R 
Î rappresentata in Italia dalla del 30-12-1964 
i ditia Pfizer Italiana, Roma, 
‘ via Gaeta, 4 
676° Terramicina, unguento oftalmico gr. 3,5. . . Id.. 26- 5-1954 | 4411/C id. 
677 Terramicina, 25 compresse confettate x 100 mgr.; Id. 26- 6-1954 | 4411/C id. 
| 100 compresse confettate x 100 mgr.; 8 compres- 
se confettate x 250 mgr.; 16 compresse confettate 
x 250 mgr.; 100 compresse confettate x 250 moar.; 
25 compresse confettate x 50 mg.; 100 compresse 
confettate x 50 mg. 
673 Robiocina (già Alfabiocina), 1 flacone da mer. 250| Tiber (già della ditta Alfa IC.| 8- 6-1960 | 14865/B id. 
, + fiala soivente I.), Roma, via Prenestina, 707 
679 Neurilande, 4 fiale da 2 cc. da meg. 1009 + mg. S| Laboratori Delalande, Torino,| 1- 8-1963 | 18702 id. 
+ me, 10 via Beaulard, 8 
680 Vagnesia Dolomina, flacone da 700 cc. Panodan Angelo, Tiarno di Sot-| '7-10-1955 | 10425 id. 
to (Trento) 
681 Sieri emodiagnostici, 2 fiale da 5 cc di siero del|Dade Reagents Inc. di Miami| 9-12-1953 | 8393 id. 
: gruppo sanguigno (umano) Anti-A ed Anti-B; 1] (Florida - U.S A.), rappresen- 
fiala da 2 cc. di siero gruppo sanguigno (uman?)| tata in italia dalla ditta Eu- 
- Assorbito Anti-A; 1 fiala da 2 cc. di siero deter-| rospital - S.p.A., Trieste, via 
minante sangue (coniglio) Anti-M; 1 fiala da 2j Conti, 28 
ce. di siero determinante sangue (coniglio) An- 
fi-N; 1 fiala da 2 cc. di siero umano Anti rh’ ‘An- 
fi-C): 1 fiala da 5 cc. di siero umano Anti Rho 
(Anti D); 1 fiala da 2 cc. di siero umano Anti 
ho (Anti D); 1 fiala da 2 cc. di siero umano Auti 
rl” (Anti E); 1 fiala da 5 cc. di siero umano Anti 
Rho' {Anti CD); 1 fiala da 5 cc, di siero umano 
Anti Rho” (Anti DE); 1 fiala da 5 cc. di siero 
umano Anti rh’, Rho e rh” (Anti CDE); 1 frala 
da ? cc. di siero anti umano globulin (conig:io) 
per la prova di Combs'; 1 fiala da 5 cc. di siero 
umano Anti A, B (Grupoo O); 1 fiala da 5 ce, di 
siero umano per controllo positivo sifilide; 1 îlala 
da ? cc. di siero umano Anti hr’ (Anti C) 
682) ffyprotigen al 6% con destrosio al 5%, flacone dal Laboratorio Don Baxter, Trie-] 21- 5-1957 | 10090 id. 
250 cc; flacone da 300 ce.; flacone da 1000 cc. £te, via ‘Conti, 28 
683 I{ypro:igen 6% con potassio al 5%, fiacone da 250 Id. 8-11-1957 | 10090/A id. 
cc.; flacone da 500 ce.; flacone da 1000 cc. 
684| Hyprotigen, flacone Vacoliter da 1000 cc... . Id. 9-10-1959 | 10090/B id. 
685, Allenfillina, 6 fiale da 10 cc. (serie) . . . .. .|Importex Chimici Farmaceutici, | 8-11-1957 | 4599/1 id. 
Trieste, via Conti, 28 
686: 1llenfilina, 5 supposte tipo semplice (categoria) . Id. 8-11-1957 | 4599/A id 
687 Cratusvit, 10 fiale da 214 ce. uso intramuscolare;| Ind. Chim. e Farm. Dr. Reiner] 5-10-1954 | 9357 id. 
10 fiale da 24 cc. uso intramuscolare e C., Saronno (Varese), via 
Milano, 13 


(518) 


—_—______——__——_ y__—————_—————_—_—_—_--_y—_-=scsr--rrrrrrrrr_ 
UMBERTO PETTINARI, direttore 


(4151094) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C, 


PREZZO L. 300 


